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PREFACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1998,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS) 

REPLACES  TWO  OTHER  USAFETAC  PRODUCTS  OF  LORO  STAND  IRQ:  THE  RUSSW3  (REVISED 
UNIFORM  SUMMARY  OP  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSWOS  AND  LISOCS  NCM  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
MAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  ’SFCSUM, •  OR  ’SURFACE  SUMMARY. "  THE 
ORIGINAL  -USSWO,’  OR  "UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,’  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  "RUSSWO"  AND  THE  ’LISOCS.’  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  ’SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES’  OR  ’SOCS*  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC 'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOGISTS  USE  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUMMARIZE  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUM4ARIBS  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OP  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARE  THB  CROSSWIND  AND  HEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OP  THE  DATA,  AND  AH  EXPLANATION  OF  HOW  THE  OKTA  IS  PRESENTED. 


IV 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (FROM  SOD  DATA) . A-3-I 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (THUNDERSTORMS) . A-4-1 

VERSUS  MIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY . A-5-I 

PART  B  -  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  81KW  DEPTH . B-l-1 

PRECIPITATION 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY . B-2-1 

MONTHLY  TOTALS . B-2-2 

DAILY  KXTRBHB8 . B-2-3 

SNOWFALL 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY . B-3-1 

MONTHLY  TOTALS . B-3-2 

DAILY  EXTREMES . B-3-3 

SNOW  DEPTH 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY . B-4-1 

DAILY  EXTREMES . B-4-2 

SNOWFALL/SNOW  DEPTH 

FIRST  AM)  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNCW-YBAR . B-5-1 

PART  C  -  SURFACE  WIND 

PEAK  WINDS  (PNOM  SOD  DATA) . C-2-1 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (FROM  SOD  DATA) . C-3-1 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED — POP  (FROM  HOURLY  OBS) . C-4-1 

PART  D  -  CEILING,  VISIBILITY  AND  SKY  COVER 

CEILING  VS  VISIBILITY— POP  (FROM  HOURLY  OBS) . D-2-1 

SKY  COVER— POP  (PROM  HOURLY  OBS) . D-3-1 
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PART  B  -  TEMPERATURE  AND  RELATIVE  HUMIDITY . B-l-1 

TEMPERATURES --CUMULATIVE  POP  (FROM  SOD  DATA) 

MAXIMA . E-2-1 

MI  MIMA . B-2-2 

HEAR . E-2-3 

MONTHLY  TEMPERATURES  (FROM  SCO  DATA) 

MAXIMA . E-3-1 

MI  If  IMA . B-3-2 

HEAR . B-4-1 

DRY  BULB,  MET  BULB,  DEN  POIKT  TEMPERATURES  (FROM  HOURLY  OBS) 

DRY  BULB . B-5-1 

MET  BULB . E-5-2 

DBM  PONT . E-5-3 

RELATIVE  HUMIDITY  (FROM  HOURLY  OBS) 

CUMULATIVE  PERCENT  OCCUKRBKCB  FRBQUERCY . B-6-1 

PART  F  -  PRESSURE  (FROM  HOURLY  OBS) . F-l-1 

SEA  LEVEL  PRESSURE . F-2-1 

ALTIMETER  SETTING . F-3-1 

STATION  PRESSURE . F-4-I 

PART  O  -  CROSSMIND  SUMMARIES  (FROM  HOURLY  OBS) . G-l-1 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY . G-2-I 

PART  H  -  DEGREE  DAY  8UM4ARIES  (FROM  HOURLY  OBS) . H-l-1 

HEATING  DBGREE  DAYS . H-2-1 

COOLING  DEGREE  DAYS . H-3-1 

•••  NOTE:  THE  AMS  CLIMATIC  BRIEF  18  ATTACHED  AT  THE  END  OF  THE  SOCS  *** 


VI 
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STATION  PERIOD  OP  RECORD. 

HOURLY  DATA:  JUL  81  -  JUH  91  (AIRWAYS). 

SUMMARY  OF  DAI  DATA:  JUL  61  -  JUR  91  (FULL  TIME). 


HOURS  SUMMARIZED:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUMMARIES  ARB  COMPILED  FROM  ’HOURLY  OBSERVATIONS*  AND/ 

OR  SUMMARY  OF  DAY  DATA,*  DEPENDING  OH  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUMMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARB  DEFINED  IN  ’TERMS  EXPLAINED.* 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OP  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL¬ 
UMN  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  18  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARE  FOUND  AT  THE  ROW-COLUMM  INTERSECTIONS. 

B3URLY  OBSERVATIONS :  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  OH  AWS 
FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  -SUMMARY  OF  DAY’  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  10/ 10 A 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTREMES  OCCURRING  DURING  WON- 
OPERATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARB  NOT  REFLECTED  IN  THESE  SUMMARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OP  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THB  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MCDIAN:  THB  MIDDLE  VALUE  WHEN  THB  VALUBS  ARB  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THB  TWO  MIDDLE 
VALUBS. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERU  BYT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THB  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUMMARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNCW  FELL  OR  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THB  ’PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY"  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  MAI  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  ’PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE. ' 

PERIOD  OF  RECORD:  THB  SIZB  OF  THB  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRECIPITATION :  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
EQUIVALENT . 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  <X  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIKES  IN  THE  SOCS  ARB  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST) .  USERS  SHOULD  MAXE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SISMARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUH4ARIZBD  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3-HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS 


PERIODS,  THE  FIRST  ARD  LAST  3 -HOUR  PERIODS  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COUNTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAR 

Aim 

ANNUAL 

M 

METER 

BARD 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

KPS 

METERS  PER  SBCOHD 

DBG 

DEGREE 

MSL 

MRAR  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MBAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

HO. 

NUMBER 

BQUAL 

OBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FRZG 

FREEZING 

POP 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PRECIPITATION 

CK 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUMMARY  OP  DAY 

CT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

BO 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

BT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

KTS 

KNOTS 

VSR 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIMB 

WBAN 

AV8  FORM  10/10A 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TIMB 

SUMMARY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UTC  REPLACED  GHT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATION  LATITUDB/LONGITUDE  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STATIC*  *0. 


746930 


STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


Type 

of  I  GEOGRAPHICAL  LOCATION  C  NAME  of 
Loc  I  Station  I  Froa 


LATITUDE  LONGITUDE 


Ft  Bragg/Slanone  AAF,  IK  AAF  Mar  67  Feb  68  N  35  08  W  078  56  242  252  2 

2  |  Same  Sane  Mar  68  Dec  81  Same  Same  Same  304  2 

Same  Sane  Jan  Jan  88  Sane  Same  Same  244  24 


SURFACE  WIND  EQUIPMENT  INFORMATION 
LOCATION  I  TYPE  < 


Atop  control  tower 

300-8  of  400'  aark  rwy  27 

400‘8  ctrln,880'fn  end  rwy  27 


TYPE  OF 
TRANSMITTER 


AN/GMQ-11 

AN/WQ-20 

Sane 


TYPE  OF 
RECORDER 


RO-2A 

RO-2 

RO-362 


HT  ABOVE 
GROUND 


107  ft 
13  ft 
Sane 


REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 
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a  a  a  a 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAAM 
AAAAAAAA 
M  M 

M  M 

M  M 

AAAAAAAAM 
AAAAAAAAM 
M  M 

AA  AA 

M  M 


RRRRRRKR 
RRRRRRRRR 
RR  HR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTTTTTTTT 

TriTTHTAT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

IT 


AAAAAA 
AAAAAAAA 
AA  M 

M  AA 

AA  M 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  M 

AA  AA 

M  AA 


A  -  1  -  1 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUMMARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS . 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICB 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OP  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IR  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY . 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICB  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OH  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THB  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THB  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION*  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  CHE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THB  PERCENTAGES  IN  THB  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 


-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  M-WTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  2 


USAFETAC/DS--92/267  -  Page  12 


SPECIFIED  PHENOMENA—  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POT). 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  OHB  IS  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  MONTHLY  ADD  ASNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  Is  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (OR  AWS  FORMS  10'IOA)  AND  TRANSMIT  LONGLINB  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ORLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFBTAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARB  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  METAR  REPOTTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  *.0*  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTH  4:  DURING  PART  TIHB  PERIODS,  THBSB  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 
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operating  location  -a* 
umfexhc,  asheville  bc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  BOOKS  WITH  VARICXJS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NICER: 

746930 

STATION  NAME: 
1ST  TO  UTC:  4 

FORT  BRAGG  AIR  RC 

5 

PERIOD  OF  RECORD 

WORTH:  JAR 

:  JUL  81 

-  JUN  91 

HOURS  1 
(LST)  | 

T8TMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMDKE 

t/OR 

HAZE 

BLO^TRG  DUST 

S  HOW  4/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

12.5 

.3 

1.2 

14.1 

18.4 

2.2 

34.6 

918 

03-05 

15.1 

.8 

1.0 

16.9 

22.0 

2.2 

41.1 

918 

06-00 

-1 

13.9 

1.3 

1.6 

16.8 

26.7 

2.6 

46.3 

922 

09-11 

.1 

12.6 

1.3 

1.2 

15.0 

26.5 

8.0 

49.6 

924 

12-14 

11.4 

1.0 

.9 

13.2 

18.8 

5.1 

37.1 

924 

15-17 

10.3 

.4 

.8 

11.5 

17.4 

4.4 

33.3 

924 

18-20 

11.1 

.3 

1.0 

12.4 

15.3 

3.2 

31.0 

924 

21-23 

12.1 

.2 

.9 

13.2 

15.4 

2.7 

31.3 

92  < 

ALL 

■OURS 

.0 

12.4 

.7 

1.1 

14.1 

20.1 

3.8 

38.0 

7378 

HDinB  :  FEB 

00-02 

.6 

13.0 

1.1 

1.5 

15.6 

17.8 

1.5 

35.0 

846 

03-05 

.2 

12.3 

1.1 

1.1 

14.4 

22.1 

2.2 

38.8 

846 

06-00 

.4 

12.9 

1.4 

.5 

14.8 

28.6 

3.4 

46.8 

846 

09-11 

.1 

11.0 

1.3 

1.4 

13.7 

25.5 

9.9 

49.2 

846 

12-14 

.1 

12.3 

.6 

1.7 

14.5 

16.4 

9.0 

.2 

40.2 

846 

15-17 

.2 

12.4 

.4 

1.7 

14.4 

14.5 

7.1 

36.1 

846 

10-20 

.5 

12.4 

.1 

1.4 

13.9 

13.8 

3.4 

31.2 

846 

21-23 

.1 

11.0 

i.i 

1.1 

13.1 

15.0 

1.5 

29.7 

846 

ALL 

■OURS 

.3 

12.2 

.9 

1.3 

14.3 

19.2 

4.8 

.0 

38.  t 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

U8APETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAR 

BOURN  I 

(1ST)  J 

rams 

LIQUID 

PRECIP 

PREEZ 

PRECIP 

FROZE!!  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

4 /OR 
HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DOST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.8 

10.8 

.4 

.2 

11.4 

12.5 

1.0 

24.8 

930 

03-05 

.5 

11.6 

.6 

.i 

12.4 

17.4 

.1 

29.9 

930 

06-08 

1.0 

12.8 

.6 

.5 

14.0 

26.5 

3.1 

43.5 

930 

09-11 

.2 

12.5 

.3 

.3 

13.1 

17.8 

7.4 

38.4 

930 

12-14 

.3 

10.1 

.3 

.6 

11.1 

11.1 

4.7 

26.9 

930 

15-17 

.6 

8.5 

.3 

.6 

9.5 

8.9 

3.5 

21.9 

930 

18—20 

1.4 

8.9 

.3 

.6 

9.9 

9.0 

1.3 

20.2 

930 

21-23 

1.1 

8.7 

.3 

.3 

9.4 

9.8 

.4 

19.6 

930 

ALL 

HOURS 

.7 

10.5 

.4 

.4 

11.3 

14.1 

2.7 

28.2 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

1.7 

8.7 

8.7 

8.8 

1.0 

18.4 

900 

03-05 

.7 

9.1 

9.1 

13.1 

1.0 

23.2 

900 

06-08 

.2 

7.3 

7.3 

25.0 

5.7 

38.0 

900 

09-11 

.2 

6.1 

.1 

6.2 

10.7 

5.4 

22.3 

900 

12-14 

.7 

6.2 

.1  .1 

6.4 

4.7 

4.6 

.1 

15.8 

900 

15-17 

1.9 

7.6 

.2 

7.8 

4.8 

3.1 

.2 

15.9 

900 

18-20 

2.6 

9.4 

9.4 

6.0 

3.4 

.2 

19.1 

900 

21-23 

3.1 

8.9 

8.9 

6.0 

1.2 

16.1 

900 

ALL 

NOUNS 

1.4 

7.9 

.1  .0 

8.0 

9.9 

3.2 

.1 

21.1 

7200 

A  -  2  -  2 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  SOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LOT  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

B0UR8 

<I*> 

|  T8TKB 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

4 /OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

2.9 

7.8 

7.8 

15  8 

2.7 

26.3 

930 

03-05 

.9 

7.0 

7.0 

24.7 

2.8 

34.5 

930 

06-08 

.1 

5.2 

5.2 

33.4 

10.6 

49.2 

930 

09-11 

.1 

3.9 

3.9 

10.0 

18.1 

31.9 

930 

12-14 

1.6 

4.9 

4.9 

3.3 

15.5 

23.8 

930 

15-17 

3.4 

7.0 

7.0 

2.7 

12.5 

22.2 

930 

18-20 

3.0 

6.8 

6.8 

4.5 

10.1 

21.4 

929 

21-23 

3.0 

7.1 

7.1 

7.2 

4.0 

18.3 

930 

ALL 

NOUNS 

1.9 

6.2 

6.2 

12.7 

9.5 

28.5 

7439 

MONTH: 

JUN 

00-02 

2.2 

4.7 

4.7 

14.3 

8.9 

27.9 

900 

03-05 

.9 

3.0 

3.0 

30.6 

10.6 

44.1 

900 

06-08 

.8 

3.0 

3.0 

36.6 

26.3 

65.9 

900 

09-11 

.4 

3.2 

3.2 

7.1 

37.1 

47.4 

900 

12-14 

2.4 

4.0 

4.0 

1.3 

31.2 

36.6 

900 

15-17 

6.4 

6.7 

6.7 

2.9 

29.2 

38.8 

900 

18-20 

6.5 

8.6 

8.6 

4.6 

24.3 

37.4 

898 

21-23 

6.0 

9.4 

9.4 

8.4 

11.8 

29.5 

897 

ALL 

HOURS 

3.2 

5.3 

5.3 

13.2 

22.4 

41.0 

7195 

A  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  BOORS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFTTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

(1ST) 

|  TSTKS 

LIQUID 

PRRCIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 
PRECIP 

ALL 

PRECIP 

POO 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

2.9 

3.9 

3.9 

18.0 

14.6 

36.5 

930 

03-09 

1.3 

4.3 

4.3 

35.6 

14.7 

54.6 

930 

06- OS 

.9 

4.2 

4.2 

49.7 

31.7 

85.6 

930 

09-11 

.9 

3.9 

3.5 

14.3 

46.5 

64.3 

930 

12-14 

4.1 

4.7 

4.7 

4.0 

45.9 

54.6 

930 

19-17 

11.7 

9.0 

9.0 

3.7 

37.7 

.1 

50.5 

930 

18-20 

10.4 

9.6 

9.6 

8.1 

32.4 

50.0 

930 

21-23 

9.3 

7.7 

7.7 

12.5 

17.8 

38.1 

930 

ALL 

HOURS 

4.6 

9.9 

5.9 

18.2 

30.2 

.0 

54.3 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

2.4 

6.8 

6.8 

22.5 

18.3 

47.5 

930 

03-09 

1.4 

9.9 

5.9 

43.0 

18.2 

67.1 

930 

06-08 

1.9 

7.3 

7.3 

60.9 

29.1 

97.3 

930 

09-11 

.4 

4.1 

4.1 

21.2 

45.3 

70.5 

930 

12-14 

1.8 

9.2 

5.2 

5.3 

45.1 

55.5 

930 

19-17 

8.9 

7.9 

.1 

7.6 

5.6 

40.1 

53.3 

930 

18-20 

6.7 

8.6 

8.6 

8.3 

30.8 

47.6 

930 

21-23 

4.8 

8.4 

8.4 

12.2 

19.9 

40.4 

930 

ALL 

HOURS 

3.9 

6.7 

.0 

6.7 

22.4 

30.8 

59.9 

7440 

A  -  2  -  4 
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omMmo  location 
murwac,  mbkvhxk  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUMOR:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP 


■OURS 

(LST) 

tana 

LIQUID 

PRBCIP 

FREE* 

PRSCIF 

FROZEN  RAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.6 

6.9 

6.9 

19.4 

11.0 

37.3 

900 

03-05 

.1 

7.1 

7.1 

33.8 

12.1 

53.0 

900 

06-08 

.2 

7.7 

7.7 

53.4 

20.0 

81.1 

900 

09-11 

6.4 

6.4 

19.4 

31.6 

57.4 

900 

12-14 

.8 

6.1 

6.1 

5.4 

24.3 

35.9 

900 

15-17 

1.3 

7.6 

7.6 

5.6 

20.8 

33.9 

900 

18-20 

1.9 

6.8 

6.8 

7.2 

16.2 

30.2 

900 

21-23 

1.9 

7.9 

7.9 

12.3 

11.4 

31.7 

900 

ALL 

■OURS 

.8 

7.1 

7.1 

19.6 

IB. 4 

45.1 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

.4 

6.5 

6.5 

15.6 

2.3 

24.3 

930 

03-05 

.8 

8.4 

8.4 

25.4 

2.0 

35.8 

930 

OS-OS 

.4 

8.1 

8.1 

36.5 

5.2 

49.7 

930 

09-11 

6.7 

6.7 

17.0 

12.8 

36.5 

930 

12-14 

.2 

7.3 

7.3 

9.2 

8.6 

25.2 

930 

15-17 

.8 

7.0 

7.0 

7.4 

7.4 

21.8 

930 

18-20 

.8 

6.1 

6.1 

9.2 

4.4 

19.8 

930 

21-23 

.3 

5.5 

5.5 

10.6 

1.7 

17.8 

930 

ALL 

■OURS 

.5 

6.9 

6.9 

16.4 

5.6 

28.9 

7440 

A 
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operating  location  -a- 

U8APKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCHTEAGB  FREQUENCY  OF  SOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  HC 
LOT  TO  UTCs  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MOUTH:  NOV 


SOURS 

(1ST) 

rams 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

6.9 

6.9 

18.9 

1.7 

27.4 

900 

01-09 

.2 

8.1 

8.1 

21.8 

1.6 

33.7 

900 

06-08 

.2 

9.4 

9.4 

18.0 

2.6 

50.0 

900 

09~n 

.1 

7.4 

.i 

7.6 

26.6 

9.1 

41.2 

900 

12-14 

.1 

7.6 

7.6 

12.6 

8.1 

28.2 

900 

15-17 

.1 

6.4 

.2 

6.7 

9.9 

5.6 

22.1 

900 

18-20 

.1 

8.1 

.1 

8.4 

10.8 

1.0 

22.2 

900 

21-21 

.4 

6.4 

6.4 

15.8 

2.2 

24.4 

9&Q 

ALL 

SOURS 

.2 

7.6 

.1 

7.7 

19.5 

4.2 

11.4 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

10.4 

.5 

.1 

11.1 

18.1 

.1 

.1 

10.2 

920 

01-05 

.2 

11.5 

.5 

•  7 

14.7 

22.9 

.1 

37.7 

921 

06-08 

.1 

11.7 

.8 

.2 

12.7 

27.8 

.5 

.1 

41.2 

921 

09-11 

10.5 

.1 

.4 

11.1 

26.1 

5.4 

.2 

43.0 

924 

12-14 

10.1 

.1 

.1 

10.9 

15.7 

4.4 

31.1 

924 

15-17 

9.2 

.5 

.7 

10.4 

12.9 

1.5 

26.7 

916 

18-20 

10.6 

.7 

.7 

12.0 

12.9 

.9 

25.8 

912 

21-21 

9.8 

.7 

-7 

11.1 

14.8 

.2 

26.1 

912 

ALL 

■OURS 

.0 

10.7 

.5 

.5 

11.8 

18.9 

1.9 

.1 

32.7 

7350 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LOT  TO 

UTC:  ♦  5 

HOURS: 

ALL 

MONTH 

|  TBTMN 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZE*  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOVING 

SNOW 

DUST 

4 /OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

ODS 

JAR 

.0 

12.4 

.7 

1.1 

14.1 

20.1 

3.8 

38.0 

7378 

PEN 

.3 

12.2 

.9 

1.3 

14.3 

19.2 

4.8 

.0 

38.4 

6768 

NAN 

.7 

10.5 

•  4 

.4 

11.3 

14.1 

2.7 

28.2 

7440 

APR 

1.4 

7.9 

.1  .0 

8.0 

9.9 

3.2 

.1 

21.1 

7200 

MAX 

1.9 

6.2 

6.2 

12.7 

9.5 

28.5 

7439 

JUN 

3.2 

5.3 

5.3 

13.2 

22.4 

41.0 

7195 

JUL 

4.6 

5.9 

5.9 

18.2 

30.2 

.0 

54.3 

7440 

AUC 

3.5 

6.7 

.0 

6.7 

22.4 

30.8 

59.9 

7440 

SEP 

.S 

7.1 

7.1 

19.6 

18.4 

45.1 

7200 

OCT 

.5 

6.9 

6.9 

16.4 

5.6 

28.9 

7440 

MOV 

.2 

7.6 

.1 

7.7 

19.5 

4.2 

31.4 

7200 

DEC 

.0 

10.7 

.5 

.5 

11.8 

18.9 

1.9 

.i 

32.7 

7350 

ANNUAL 

1.4 

0.3 

.2 

.3  .0 

8.7 

17.0 

11.5 

.0 

.0 

37.3 

87490 

A  -  2  -  7 
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OPERATIMC  LOCATION  'A* 

usapetac,  Asnvrux  nc 

mmol  RltfBKR:  746930 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH 
FROM  SU7MARY  OF 

STATION  HAMS:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

LST  TO  UTO:  *05 

VARIOUS 

DAT  DATA 

ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 
MOUTH:  ALL  HOURS:  ALL 

MOTES 

Terms 

LIQUID 
rose  IP 

FREES 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

BAIL 

ALL 

PRBCIP 

POO 

SMOKE  BLOWING 
6/OR  SNOW 

HAZE 

DUST 

6 /OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAB 

1.7 

40.8 

4.4 

8.1 

43.3 

47.4 

35.8  .3 

66.0 

927 

FKB 

4.6 

40.0 

2.5 

7.6 

.2 

42.0 

45.0 

36.8  .6 

65.1 

647 

MAR 

9.6 

41.1 

1.0 

3.1 

.3 

41.9 

45.8 

33.4  .1 

63.2 

930 

APR 

12.2 

38.6 

.3 

.6 

38.7 

39.9 

31.1 

.1 

59.6 

900 

MAT 

20.9 

45. 5 

.4 

45.5 

57.5 

49.6 

75.6 

930 

JUR 

26.8 

44.4 

.8 

44.4 

63.9 

66.2 

.1 

82.7 

900 

JVL 

38.3 

51.2 

.4 

51.2 

68.0 

73.8 

.1 

88.9 

930 

AIM 

30.6 

45.5 

.7 

45.5 

73.5 

73.1 

90.0 

917 

SEP 

12.1 

35.2 

35.2 

70.2 

63.6 

81.3 

900 

OCT 

4.3 

28.6 

28.6 

53.2 

48.8 

66.5 

929 

RN 

3.0 

32.0 

1.0 

.1 

32.3 

49.6 

39.4 

64.4 

899 

DRC 

1.3 

37.5 

1.9 

4.2 

.1 

38.8 

47.2 

33.3  .1 

62.1 

926 

MHUU 

13.8 

40.1 

.8 

2.0 

.3 

40.6 

55.1 

48.8  .1 

.0 

72.2 

10935 
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orawmo  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  THURDER8T0JWS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


sxxnoR  man: 

746930 

8TATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

PORT  BRAGG 

5 

AIN  NC 

PERIOD  OP 

RECORD: 

JUL  81 

-  JUN  91 

■OURS 

(LST) 

JAH 

MAT 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

.6 

.8 

1.7 

2.9 

2.2 

2.5 

2.4 

.6 

.4 

03-05 

.2 

.5 

.7 

.9 

.9 

1.3 

1.4 

.1 

.8 

.2 

.2 

06-08 

.1 

.4 

1.0 

.2 

.1 

.8 

.9 

1.5 

.2 

.4 

.2 

.1 

09-11 

•  1 

.1 

.2 

.2 

.1 

.4 

.5 

.4 

.3 

12-14 

.1 

.3 

.7 

1.6 

2.4 

4.1 

1.8 

.8 

.2 

.1 

15-17 

.2 

.6 

1.9 

3.4 

6.4 

11.7 

8.9 

1.3 

.8 

.1 

18-20 

.5 

1.4 

2.6 

3.0 

6.5 

10.4 

6.7 

1.9 

.8 

.3 

21-23 

.1 

3.0 

6.0 

5.3 

4.8 

1.9 

.3 

.4 

ALL 

■OURS 

.0 

.3 

1.9 

3.2 

4.6 

3.5 

.8 

.5 

.2 

.0 

7378 

6768 

7440 

7200 

7439 

7195 

7440 

7440 

7200 

7440 

7200 

7350 

A  -  4  -  1 
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operating  location  -a* 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


I 

| 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  090 

091  -  145 

146  -  220 

221  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

181MB 

50.0 

50.0 

2 

LIQUID 

PHECIP 

17.1 

53.1 

1.8 

8.4 

6.4 

13.3 

912 

FREEZING 

PHECIP 

19.4 

73.1 

1.9 

9.6 

52 

Fnonw 

PHECIP 

7.4 

61.7 

2.5 

1.2 

7.4 

19.8 

81 

FOG 

23.2 

42.2 

1.3 

10.8 

6.9 

15.6 

1480 

POO  WITH  VIS 
Gt  1/2  MILES 

20.2 

44.4 

1.3 

10.4 

7.2 

16.5 

1354 

TOTAL  OB8  | 

|  2317 

0 

2048 

120 

815 

755 

1323 

7378 

MOUTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSM 

19.8 

21.1 

31.6 

15.8 

15.8 

19 

LIQUID 

PHECIP 

14.1 

57.1 

5.2 

12.0 

3.1 

8.0 

811 

freezing 

prbcip 

1.7 

89.8 

8.5 

59 

FNDZEH 

PHECIP 

9.3 

64.9 

1.1 

2.1 

2.1 

24.5 

94 

FOG 

29.9 

45.4 

3.8 

10.6 

4.1 

10.2 

1302 

FOG  WITH  VIS 
01  1/2  MILES 

23.4 

47.0 

3.9 

11.0 

4.1 

10.6 

1214 

TOTAL  OHS  | 

|  1918 

0 

1886 

186 

1115 

495 

1168 

6768 

A  -  5  -  1 
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) 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NO  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMB  El 

l:  746930 

STATIC*  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  FORT  BRAGG 

♦  5 

AIN  NC 

PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 

-  JUN  91 

PEQ&VOMBtA  j 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  090 

091  -  145 

146  -  220 

221  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

TSTHS 

9.1 

27.3 

12.7 

30.9 

1.8 

18.2 

55 

LIQUID 

PRECIP 

8.1 

51.8 

7.3 

16.7 

4.4 

11.7 

742 

FREEZING 

PRBCIP 

100.0 

31 

PRECIP 

97.0 

3.0 

33 

FOG 

19.5 

44.7 

5.0 

15.0 

3.7 

12.0 

1050 

fob  inn  vis 

GX  1/2  MILKS 

16.9 

45.9 

5.1 

15.8 

3.8 

12.6 

985 

TOTAL  OHS 

|  1678 

0 

2158 

324 

1416 

617 

1247 

7440 

MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


TSTMA 

14.1 

30.3 

10.1 

21.2 

7.1 

17.2 

99 

LIQUID 

PRBCIP 

14.6 

39.6 

9.7 

18.3 

3.2 

14.6 

507 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

100.0 

4 

POO 

29.8 

31.4 

8.4 

14.6 

5.5 

10.3 

711 

poo  with  via 

08  1/2  NILES 

28.2 

32.4 

8.6 

14.5 

5.7 

10.7 

685 

TOTAL  OBS  1 

1  1775 

0 

1505 

402 

1406 

707 

1405 

7200 

A  -  5  -  2 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ABBEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  |  CALM  VARIABLE  350  -  090  091  -  145  146  -  220  221  -  269  270  -  349  NO  OF  OBS 


raws 

15.7 

21.4 

9.3 

28.6 

11.4 

13.6 

140 

LIQUID 

PRSCIP 

FREEZING 

PNECIP 

PBOZEN 

PHBCXP 

9.5 

42.7 

9.2 

23.2 

6.3 

9.0 

379 

POO 

34.6 

27.2 

6.3 

21.9 

5.4 

4.6 

944 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  MILES 

34.5 

27.5 

6.1 

21.9 

5.4 

4.6 

928 

TOTAL  OBS 

|  1861 

0 

1545 

356 

1941 

817 

919 

7439 

MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


TRIMS 

10.4 

26.0 

8.7 

27.3 

9.5 

18.2 

231 

LIQUID 

PNECIP 

FREEZING 

PNECIP 

FROZEN 

PNECIP 

17.1 

30.2 

8.1 

28.7 

7.4 

8.5 

258 

POO 

38. 6 

22.4 

7.0 

18.6 

7.5 

5.9 

932 

FOG  WITH  VIS 
01  1/2  MILES 

38.1 

22.5 

7.0 

18.7 

7.6 

6.0 

918 

TOTAL  OBS 

|  1764 

0 

1622 

396 

1704 

936 

773 

7195 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  090 

091  -  145 

146  -  220 

221  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

isms 

16.4 

17.3 

7.9 

32.0 

11.4 

15.0 

341 

LIQUID 

PRBCIF 

23.8 

28.9 

10.6 

24.5 

6.2 

5.9 

273 

mmin 

me  ip 

FROZEN 

PRECCP 

FOG 

45.2 

18.4 

4.3 

19.2 

7.9 

4.9 

1315 

FOG  WITH  VIS 
GS  1/2  MILES 

44.7 

18.5 

4.4 

19.4 

8.0 

5.0 

1294 

TOTAL  CBS  | 

|  2164 

0 

1432 

428 

1840 

889 

687 

7440 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

TRIMS 

16.1 

26.1 

11.9 

21.8 

10.3 

13.8 

261 

LIQUID 

PRJSCIP 

23.8 

51.4 

5.7 

10.1 

4.4 

4.6 

366 

m&m 

FOG 

48.5 

26.4 

2.5 

11.4 

5.8 

5.4 

1605 

FDO  WITH  VIS 
CB  1/2  MILKS 

48.2 

26.5 

2.5 

11.5 

5.9 

5.4 

1570 

TOTAL  OBS  | 

|  2530 

0 

2060 

301 

1267 

750 

532 

7440 

A  -  5  -  4 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

[  CALM 

VARIABLE 

350  -  090 

091  -  145 

146  -  220 

221  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

TSTMt 

14.8 

42.6 

8.2 

19.7 

6.6 

8.2 

61 

LIQUID 

PRECIP 

20.7 

56.2 

3.6 

7.8 

3.6 

8.0 

473 

FREES  ING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

POO 

41.4 

37.5 

1.9 

8.4 

6.3 

4.4 

1385 

FOQ  WITH  VI8 
GB  1/2  MILKS 

41.2 

37.6 

1.9 

8.5 

6.3 

4.5 

1358 

TOT-L  083  | 

|  2392 

0 

2817 

173 

789 

483 

546 

7200 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

Tams 

14.7 

38.2 

29.4 

11.8 

5.9 

34 

LIQUID 

PRECIP 

12. • 

53.0 

7.9 

8.5 

3.6 

14.2 

494 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

POO 

39.0 

34.5 

4.1 

10.6 

3.5 

8.2 

1213 

roc  WITH  VIS 
OR  1/2  MILES 

36.0 

35.8 

4.5 

11.2 

3.8 

8.7 

1123 

TOTAL  OBS 

|  2754 

0 

2552 

228 

705 

395 

806 

7440 

A  -  5  -  5 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FRBQUKNCT  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

!:  FORT  BRAGG 

♦  5 

AIN  NC 

PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 

-  JUN  91 

PHENOMENA  | 

CALM 

VARIABLE 

350  -  090 

091  -  145 

146  -  220 

221  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

12.5 

25.0 

12.5 

25.0 

18.8 

6.3 

16 

LIQUID 

PRBCIP 

19-3 

50.8 

3.9 

9.6 

5.1 

11.3 

533 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZBV 

PRBCIP 

100.0 

4 

FOG 

39.5 

34.0 

2-5 

9.6 

5.1 

9.3 

1401 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

35.7 

36.3 

2.5 

10.1 

5.4 

10.0 

1285 

TOTAL  OBS  | 

2689 

0 

1858 

149 

915 

507 

1082 

7200 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

mm 

33.3 

66.7 

3 

LIQUID 

PRBCIP 

16.7 

55.0 

3.8 

12.8 

4.5 

7.3 

797 

FREEZING 

PRBCIP 

5.0 

80.0 

15.0 

40 

FROZEN 

PRBCIP 

7.9 

84.2 

7.9 

38 

FOG 

33.9 

35-3 

3.6 

12.2 

6.0 

9.0 

1392 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

29.5 

38.5 

3.5 

12.3 

6.5 

9.7 

1233 

TOTAL  OBS 

|  2585 

0 

1814 

113 

1084 

577 

1177 

7350 

A  -  5  -  6 
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operating  location  *a* 
usafetac,  Mnmu  NC 


PERCENTAGE  PKEQUENCT  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  UPC:  ♦  5  MONTHS:  ALL 


1 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  090 

091  -  145 

146  -  220 

221  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

TSTHB 

14.4 

24.6 

9.1 

27.0 

10.1 

14.7 

1262 

LIQUID 

PRECIP 

15  .8 

50.1 

5.7 

13.6 

4.8 

10.1 

6545 

FREEZING 

PRECIP 

6.0 

84.6 

.5 

8.8 

182 

FROZEN 

PRECIP 

5.5 

70.5 

1.2 

1.2 

3.1 

18.5 

254 

FOG 

35.5 

33.6 

3.8 

13.1 

5.7 

8.3 

14730 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

33.7 

34.5 

3.9 

13.3 

5.9 

8.6 

13947 

TOTAL  OBS 

|  26427 

0 

23297 

3176 

14997 

7928 

11665 

87490 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECIPITATION,  SNOWFALL,  SNOW  DEPTH  SUhMARIES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARB  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OP  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AM)  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMMARIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUMMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AH  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OF  '.0*  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IR  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

1HESB  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAR  90*  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR ( S )  WITH  ONE 
OR  MORB  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS /YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  ROTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS/YEANS  ONLY.  "  .00”  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  VO”  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THB  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THB  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  Ml  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90*  OF  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORB  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  ’.00"  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
•.O'  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  *0*  MEANS  NO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/ SNOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUIMAKY  GIVES  THB  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNCW 
DEPTH  FOR  THE  SNCW-YEAF  DURING  THB  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW- YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
OOLUMV  69  OF  AWS  FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THB  THE  YEAR.  THF  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  VO”  OR  "TRACE"  DEFINES  THB  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THB  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNCW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHBN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 


B  -  1  -  2 


USAFETAC/DS--92/267  -  Page  32 


ROTE  1.  IF  THE  MI  If  I  HUM  AMOUNT  RECORDED  IE  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THB  WORD  'TRACS*  WILL  APPEAR  IH  THE  APPROPRIATE 

comm. 

ROTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ORLY  WHEN  FIVE  (S)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARB  AVAILABLE. 

ROTE  3.  THB  OBSERVATION  COUNTS  OR  THB  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARB  MISSING.  FOR  EXAMPLB,  ORLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEER)  CLOSED. 

ROTE  4.  IH  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMMARIES,  THB  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THB  PERIOD  OF  RECORD. 

NDIB  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUMMARY  OF  DAY 
INCLUDED  HAIL. 


6.  SHOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAP,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARB  AS  FOLLOWS: 
AIR  PONCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945:  0800  L8T  THROUGH  JUN  1952:  0030  GMT 

JAR  1946  TO  MAY  1957:  1230  LST  JUN  1952  TO  MAY  1957:  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


ROTE  7.  24-HOUR  PRECIPITATION  ( INCLUDING  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
PROM  PANT  TIME  PERIODS  HAY  ROT  REFLECT  TRUK  24-BOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAR  24  HOURS.  IR  ADDITION,  24-HOUR  AMOUNTS  MAY  ROT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  'MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT'  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAY  ROT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVERTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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operating  location  -a- 
U8AFEEAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 
FROM  SUM4ARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUWBPl 

:  746930 

otmtor 

LOT  TO 

RAMS:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

IfTC:  *05 

PERI  00  OF 

HDHTB:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

6107-9106 

:  ALL 

AMOUNTS 

JAM 

a 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JTJL 

AUG 

8EP 

OCT 

MOV 

DEC 

ARN 

■ONE 

99.2 

96.7 

57.2 

60.4 

53.2 

54.6 

47.0 

53.0 

64.2 

70.9 

67.3 

60.2 

58.3 

TRACE 

10.4 

10.0 

9.9 

12.6 

13.9 

11.7 

11.5 

12.5 

10.4 

9.2 

9.1 

9.3 

10.9 

.01 

2.4 

2.0 

1.6 

1.8 

2.3 

3.3 

2.4 

2.3 

2.3 

1.5 

.9 

2.3 

2.1 

.02 -.06 

6.7 

4.1 

3.9 

4.1 

6.6 

4.2 

7.2 

5.3 

4.0 

3.3 

4.2 

6.4 

5.0 

.06-. 10 

3.6 

3.7 

4.7 

3.7 

4.0 

4.3 

4.6 

4.6 

2.3 

1.8 

2.1 

2.5 

3.5 

.11-. 29 

6.9 

7.8 

7.3 

6.6 

6.8 

4.9 

6.6 

5.9 

4.1 

4.6 

4.9 

6.4 

6.0 

.26 -.50 

7.1 

6.1 

6.0 

4.3 

5.7 

5.8 

8.8 

5.3 

5.2 

3.2 

4.4 

5.5 

5.6 

.91-1.00 

9.9 

9.7 

6.3 

4.1 

5.4 

6.4 

6.5 

5.3 

3.8 

2.4 

4.1 

4.6 

5.0 

1.01-2.90 

2.4 

3.7 

2.8 

2.2 

2.3 

4.1 

4.6 

5.1 

3.0 

2.6 

2.7 

2.8 

3.2 

2.91-9.00 

.1 

.2 

.2 

.1 

.7 

.9 

.5 

.6 

.4 

.2 

.1 

•  3 

9.01-10.00 

.1 

.0 

10.01-20.00 

ONER  20.00 

34.4 

33.3 

32.9 

27.0 

32.9 

33.8 

41.5 

34.5 

25.3 

19.9 

23.6 

30.6 

30.8 

927 

847 

930 

900 

930 

900 

930 

917 

900 

930 

900 

926 

10937 
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OPERATING  LOCATION  'A' 

unranc,  Asheville  nc 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
PROM  SlftMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 


LST  TO  UTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JJUt 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

WDV 

DEC 

ANNUAL 

61 

3.12 

5.45* 

1.75 

.88 

1.92 

2.51 

15.63* 

62 

3.36 

2.55 

3.77 

2.16 

2.49 

7.72 

4.25 

3.31 

4.81 

1.36 

6.38 

3.49 

45.89 

63 

4.24 

3.38 

3.46 

2.20 

2.62 

3.30 

8.63 

4.36 

5.60 

.56 

6.96 

3.81 

49.34 

64 

3.13 

3.94 

5.53 

3.38 

2.17 

4.20 

8.89 

7.28 

6.91 

7.21 

.81 

4.34 

61.7* 

63 

1.33 

4.82 

8.33 

2.12 

1.10 

9.85 

9.66 

2.94 

1.47 

2.74 

2.09 

.39 

46.86 

66 

4.35 

4.26 

1.63 

1.53 

5.45 

3.14 

2.88 

5.20 

4.12 

1.50 

2.32 

2.44 

39.22 

67 

2.62 

4.23 

.63 

1.96 

2.90 

5.72 

3.82 

9.50 

3.65 

1.04 

3.54 

4.16 

43.97 

66 

3.16 

.92 

1.91 

2.04 

1.01 

2.32 

6.47 

2.62 

.09 

6.58 

4.32 

3.33 

34.79 

69 

1.33 

2.96 

3.64 

3.59 

2.52 

8.50 

5.46 

5.72 

4.25 

1.32 

1.80 

3.26 

44.35 

70 

2.06 

3.23 

3.83 

3.63 

2.38 

2.84 

4.33 

2.88 

3.41 

2.87 

1.85 

1.77 

35.10 

71 

5.34 

5.61 

4.89 

4.05 

2.06 

2.66 

5.55 

3.60 

1.83 

7.09 

1.13 

1.56 

45.37 

72 

3.03 

4.61 

4.07 

2.38 

4.76 

3.94 

11.79 

3.93 

5.43 

1.65 

7.22 

3.99 

58.80 

73 

3.66 

3.60 

7.08 

4.33 

5.09 

5.31 

6.31 

3.66 

1.68 

.23 

•V 

6.87 

50.36 

74 

3.42 

6.31 

5.13 

1.95 

7.09 

6.23 

5.21 

11.29 

3.34 

1.55 

3.80 

3.62 

58.94 

73 

3.93 

6.23 

6.11 

2.50 

3.14 

2.84 

11.74 

1.12 

8.31 

1.99 

2.49 

5.02 

57.44 

76 

2.94 

1.32 

2.96 

.54 

5.08 

8.54 

2.41 

3.21 

2.42 

4.34 

3.18 

4.76 

41.70 

77 

3.79 

1.19 

3.17 

1.03 

4.36 

7.46 

2.86 

8.06 

2.66 

3.96 

2.49 

4.46 

47.49 

76 

3.43 

1.63 

3.37 

am 

4.72 

9.18 

6.39 

1.60 

1.39 

1.10 

5.51 

2.54 

47.95 

79 

3.46 

2.75 

4.60 

4.61 

4.07 

3.68 

5.56 

8.22 

.95 

4.54 

1.21 

47.09 

60 

3.59 

5.65 

5.05 

1.42 

4.96 

3.14 

2.23 

7.44 

3.45 

2.08 

2.20 

42.55 

61 

.86 

1.65 

.43 

5.35 

2.98 

4.30 

7.52 

1.62 

2.14 

.63 

5.72 

36.50 

62 

5.22 

ESS 

2.60 

4.09 

2.33 

6.37 

4.12 

1.67 

2.14 

3.60 

2.00 

4.48 

43.96 

63 

2.62 

7.14 

3.92 

1.96 

2.05 

1.97 

2.79 

4.29 

3.03 

3.68 

8.35 

49.51 

64 

2.66 

4.21 

5.62 

4.68 

15.36 

4.79 

4.15 

1.08 

.39 

1.71 

56.40 

63 

1.35 

1.66 

3.25 

7.76 

8.46 

5.17 

.38 

4.45 

8.62 

.64 

51.22 

66 

2.60 

2.48 

.62 

2.28 

2.80 

3.89 

10.80 

1.26 

2.11 

3.19 

3.42 

37.06 

67 

5.36 

3.99 

5.23 

1.60 

2.86 

3.53 

6.63 

3.00 

1.14 

2.85 

2.51 

47.85 

66 

2.97 

2.27 

3.41 

2.32 

3.65 

6.46 

8.75 

5.51 

3.82 

1.94 

3.35 

1.28 

45.73 

69 

2.66 

3.78 

6.59 

10.72 

4.52 

7.13 

8.41 

5.46 

9.02 

3.44 

2.54 

2.78 

67.07 

90 

2.38 

3.03 

4.96 

3.06 

5.56 

.60 

5.49 

5.35 

.35 

6.03 

1.80 

2.23 

40.84 

91 

4.15 

1.36 

6.34 

2.59 

2.57 

4.10 

21.11* 
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operating  location  -a- 
obafexac,  abbeville  nc 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IB  INCHES 
FROM  S18MARY  OF  DAY  DATA 


RATION  RUMEN:  746930 


STATIC*  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 
LOT  TO  OTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAR 


FEB 


MAR 


APR 


Jim 


JUL 


AUG 


SEP 


DEC 


ANNUAL 


LEAR 

.88 

.92 

.63 

.43 

1.01 

.60 

1.97 

1.12 

.09 

.23 

.34 

.39 

34.79 

«n>m»r 

8.96 

7.51 

8.33 

10.72 

7.09 

9.85 

15.36 

11.29 

9.02 

7.21 

8.62 

8.35 

67.07 

WAR 

3.67 

3.84 

4.25 

3.06 

3.46 

5.02 

6.03 

4.96 

3.63 

2.71 

3.13 

3.29 

47.42 

MEDIAN 

3.52 

3.58 

4.03 

2.55 

3.02 

4.44 

5.34 

4.79 

3.38 

2.05 

2.52 

3.30 

46.86 

ED 

1.660 

1.866 

1.880 

1.972 

1.598 

2.428 

3.228 

2.636 

2.464 

1.964 

2.077 

1.778 

8.052 

TOTAL  CDS 

927 

047 

930 

900 

930 

900 

930 

917 

900 

930 

900 

926 

10937 

THE  GREATEST  VALUE  OF  16.36  OCCURRED  ON  07/84 


ROTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  OR  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  904  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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onmnN  location  'A' 

USAFETAC,  ASHEVTLLE  AC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
PROM  SUFMARY  OF  DAY  DATA 


STATIC*  NUMBER:  746930  STATION  RAMS:  PORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 


LST 

TO  UTC: 

♦05 

HCWTB: 

ALL 

HOURS:  ALL 

IAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

OEC 

ANNUAL 

61 

1.20 

1.74* 

.80 

.61 

1.39 

.70 

1.74* 

62 

.89 

1.07 

1.41 

.64 

.81 

1.97 

1.50 

2.30 

1.55 

.57 

4.08 

1.14 

4.08 

63 

1.21 

.81 

1.37 

.60 

1.37 

.97 

2.75 

1.47 

2.39 

.25 

4.62 

1.03 

4.62 

64 

1.43 

1.54 

3.44 

1.18 

.62 

1.16 

1.31 

1.75 

4.52 

3.27 

.41 

1.92 

4.52 

65 

.41 

1.51 

2.22 

.55 

.29 

3.78 

4.10 

.60 

.45 

2.31 

1.86 

.22 

4.10 

66 

1.16 

1.50 

1.38 

.20 

.99 

.86 

1.28 

1.63 

1.40 

.55 

i.ii 

.76 

1.63 

67 

.96 

1.63 

.24 

1.24 

.74 

1.84 

.97 

2.88 

1.69 

.75 

1.30 

1.18 

2.88 

68 

1.00 

.73 

.63 

.66 

.24 

.59 

2.21 

1.25 

.05 

4.57 

1.02 

.67 

4.57 

69 

.78 

.99 

.96 

1.54 

1.92 

2.47 

1.77 

1.53 

1.77 

1.08 

.99 

1.12 

2.47 

70 

.73 

.92 

.78 

2.17 

.71 

2.11 

1.37 

.84 

1.75 

.63 

1.08 

1.41 

2.17 

71 

1.44 

2.67 

1.92 

2.10 

1.32 

1.52 

.96 

1.43 

.93 

1.44 

.65 

.69 

2.67 

72 

2.06 

1.03 

1.23 

.9* 

.89 

1.51 

3.37 

1.53 

1.98 

.92 

1.40 

1.21 

3.37 

73 

.81 

3.31 

2.87 

1.30 

.80 

2.22 

1.84 

.83 

.14 

.19 

1.84 

3.31 

74 

1.20 

1.33 

2.18 

.68 

1.52 

3.29 

.96 

3.24 

1.47 

1. 01 

1.23 

.77 

3.29 

75 

1.67 

1.79 

1  .2 

1.00 

.80 

.66 

3.17 

.42 

2.93 

1.26 

1.07 

1.24 

3.17 

76 

.94 

1.03 

.98 

.24 

1.65 

3.50 

.81 

1.54 

.68 

1.82 

1.37 

1.25 

3.50 

77 

1.10 

.7" 

1.36 

.57 

2.25 

2.29 

1.03 

1.97 

1.04 

1.21 

.88 

1.23 

2.29 

78 

1.68 

45 

1.26 

1.41 

1.08 

2.93 

1.34 

.54 

.91 

1.04 

1.54 

1.40 

2.93 

79 

.77 

.69 

1.13 

1.28 

1.33 

2.06 

1.67 

1.59 

4.51 

.34 

1.80 

.50 

4.51 

80 

.59 

.74 

1.21 

2.21 

.54 

2.77 

1.31 

.71 

1.43 

1.58 

.65 

.82 

2.77 

81 

.42 

1.10 

.38 

.18 

2.09 

1.55 

1.23 

2.23 

1.44 

1.35 

.21 

1.35 

2.23 

82 

1.90 

1.11 

.90 

1.14 

1.05 

2.42 

1.39 

.38 

1.10 

2.96 

.86 

1.53 

2.96 

83 

.66 

1.37 

2.00 

.92 

.50 

.87 

.43 

1.21 

1.26 

1.75 

.80 

2.61 

2.61 

84 

1.40 

2.25 

1.34 

1.05 

2.23 

1.30 

3.14 

1.36 

3.09 

.64 

.26 

.84 

3.14 

85 

1.46 

1.12 

.90 

1.17 

.86 

4.62 

2.21 

1.01 

.35 

1.52 

2.37 

.39 

4.62 

86 

.81 

.64 

.91 

.39 

1.19 

1.29 

.82 

2.92 

.54 

.58 

.89 

1.28 

2.92 

87 

3.24 

1.44 

1.39 

3.75 

.85 

.58 

1.76 

1.65 

.85 

1.14 

1.01 

.70 

3.75 

88 

.96 

.76 

1.64 

.78 

.70 

2.20 

4.50 

2.87 

i.ii 

.48 

1.17 

.88 

4.50 

89 

.63 

.90 

2.19 

5.21 

1.77 

1.84 

1.53 

1.36 

3.83 

1.48 

1.09 

1.08 

5.21 

.51 

.59 

1.67 

.81 

2.23 

.20 

2.10 

2.02 

.32 

2.74 

.66 

.62 

2.74 

91 

.60 

.53 

2.04 

1.40 

1.43 

1.24 

2.04* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFRAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNCMFALL  IH  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  HAMS:  FORT  BRAGG  AIR  AC 


PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 


AMOUNTS 

(INCHES) 


LST  TO 

UTC:  *05 

MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAI 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  NOV 

DEC 

ANN 

92.3 

92.7 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0  100.0  98.8 

96.3 

98.1 

5.2 

5.4 

2.2 

.3 

1.1 

2.9 

1.4 

.4 

.2 

.2 

.1 

.1 

.1 

1.2 

.6 

.2 

.2 

.2 

.1 

.2 

.3 

.1 

.1 

4. 5- 6.4 
6.9-10.4 

10.5- 19.4 

19.5- 25.4 

25.5- 50.4 
(Am  50.4 


2.5  1.9  1.0 


.1  -8 


TOTAL  NO.  ON 


927  847  930  900  930  900  930  929  900  930  900  926 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SWUARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAMB:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERI 00  OF  RECORD:  6107-9106 


LSI  TO  UTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNU/ 

61 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 0 1 

62 

3.8 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3.8 

63 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

64 

.3 

TRACE 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.3 

65 

7.7 

TRACK 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.3 

66 

8.1 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

8.1 

67 

TRACK 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.4 

4.7 

68 

2.3 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TRACE 

5.6 

69 

TRACK 

1.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

70 

1.2 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

3.4 

71 

TRACK 

TRACK 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.0 

7.0 

72 

.0 

1.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

3.4 

73 

7.0 

7.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

17.7 

74 

.0 

.0 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

75 

.0 

TRACK 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

A 

TRACE 

76 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

♦  0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

TRACE 

TRACE 

77 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

7S 

TRACK 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

2.2 

79 

TRACK 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

SO 

TRACK 

5.1 

8.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

14.5 

SI 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1  .0 

S2 

1.7 

TRACK 

.0 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

83 

TRACK 

TRACK 

7.1 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.1 

84 

TRACK 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

85 

2.0 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

86 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

87 

TRACK 

2.0 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

2  .0 

88 

.8 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.8 

89 

.0 

4.0 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

7.2 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE’ 

B  -  3  -  2A 


USAFETAC/DS- -92/267  -  Page  40 


USAFETAC/DS-- 92/267  -  Page  «1 


OPERATING  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUWJARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD 

LST  TO  UTC:  *05  MONTH: 

OF  RECORD:  6107-9106 

ALL  HOURS:  ALL 

TSAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUlf 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

62 

2.8 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.0 

63 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

64 

.3 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.3 

65 

2.9 

TRACS 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

66 

4.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

4.0 

67 

TRACS 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.4 

3.3 

66 

1.0 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TRACE 

3.2 

69 

TRACE 

1.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

70 

1.2 

TRACS 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

2.2 

71 

TRACS 

TRACS 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.0 

4.0 

72 

.0 

1.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

2.4 

73 

3.6 

7.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

7.8 

74 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

75 

.0 

TRACE 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

76 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

77 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

76 

TRACS 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

79 

TRACE 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

80 

TRACS 

5.1 

7.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

7.0 

81 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

82 

1.7 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

83 

TRACS 

TRACE 

7.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.1 

84 

TRACS 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

85 

1.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.4 

86 

TRACS 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

87 

TRACT 

2.0 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

2.0 

88 

.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

89 

.0 

3.0 

TRACS 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3.0 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

91 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  RC 


EXTRHtE  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LOT  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 
MONTH:  ALL  BOORS:  ALL 


YEAR 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


4.0  7.8  7.1  TRACE 


.0 


.0  .0 


.0  .0  .1  4.0 


7.8 


TOTAL  OBS 


927  847  930  900  930  900  930  929  900  930  900  926  10949 


THE  GREATEST  VALUE  OF  7.8  OCCURRED  ON  02/10/73 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

B  -  3  -  3B 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  AS SEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  746930 

STATIC*! 

LOT  TO 

NAME:  PORT  BRAGG  AIR  NC 

UTC:  +05 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  ALL  HOURS 

6107-9106 

!:  ALL 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

RONE 

94.6 

95.5 

98.8 

100.0 

100.0  100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.2 

98.9 

TRACE 

.9 

1.4 

.2 

.9 

.3 

1 

1.2 

.7 

*3 

.3 

.2 

2 

1.2 

1.4 

.2 

.4 

.3 

3 

.6 

.4 

.1 

.2 

.1 

4-6 

1.2 

.5 

.1 

.1 

7-12 

.2 

.1 

.2 

.0 

13-24 

25-36 

37-46 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DAYS  WITH 

MEAS  AMTS 

4.5 

3.1 

1-0 

1.0 

.8 

927 

847 

930 

900 

930  900 

930 

929 

900 

930 

900 

926 

10949 

B  -  4  -  1 
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operating  location  -a- 
osafetac,  Asheville  rc 


EXTRBtB  DAILY  SHOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
PRDH  SUNtARY  OF  DAY  DATA 


SmnOH  HUMBER:  746930  STATION  RAN!:  FONT  BRAGG  AIR  RC 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OP  RECORD:  6107-9106 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 
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operating  location  '»• 

USAFXTAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTREME  DAILY  SHOW  DEPTH 
FROM  SUMMARY  OF  DAY 


AMOUNTS  IN  INCHES 
DATA 


STATION  MUR:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NO 

LOT  TO  ITTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6i 07-9106 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


TOTAL  CMS 


927  047  930  900  930  900  930  929  900  930  900  926 


ANNUAL 


B* 


10949 


THE  GREATEST  VALUE  OP  8  OCCURRED  OR  02/11/73 


NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  4  -  2B 
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operating  LOCATION  'A'  first  abb  last  dais  of  occurrence  by  snow-year 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  RAMB:  FORT  BRACK  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 

SNOW-YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


SNOW- YEAR 

FIRST 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 
SNOW  DEPTH 

61  - 

62 

JAN  01 

JAN  10 

JAN  10 

MAR  09 

JAN  12 

JAR  14 

62  - 

63 

NOV  25 

FEB  26 

FEB  27 

FEB  27 

FEB  26 

FEB  28 

63  - 

64 

DEC  11 

JAN  13 

MAR  30 

JAR  13 

64  - 

65 

NOV  30 

JAN  15 

JAN  16 

MAR  12 

MAR  06 

JAN  31 

65  - 

66 

JAN  16 

JAB  25 

JAN  26 

FEB  23 

JAN  30 

FEB  02 

66  - 

67 

NOV  29 

FEB  09 

FEB  10 

FEB  27 

FEB  09 

FEB  10 

67  - 

68 

NOV  29 

DEC  23 

DEC  23 

FKB  29 

FEB  24 

FEB  25 

68  - 

69 

NOV  12 

NOV  12 

FEB  16 

MAR  02 

FEB  15 

FEB  17 

69  - 

70 

DEC  26 

JAN  23 

JAN  24 

MAR  15 

JAN  23 

JAN  24 

70  - 

71 

DEC  29 

DEC  29 

DBC  30 

MAR  26 

MAR  26 

MAR  26 

71  - 

72 

NOV  09 

DEC  03 

DEC  04 

MAR  26 

MAR  25 

FEB  18 

72  - 

73 

NOV  22 

JAN  07 

JAR  OB 

MAR  21 

MAR  21 

FEB  14 

73  - 

74 

DEC  11 

DEC  17 

DBC  17 

MAR  25 

DBC  17 

DEC  19 

74  - 

75 

DEC  01 

MAR  10 

75  - 

76 

NOV  23 

JAN  17 

76  - 

77 

NOV  14 

FEB  18 

77  - 

78 

JAR  09 

FSB  21 

FEB  22 

MAR  17 

MAR  02 

MAR  03 

78  - 

79 

DEC  12 

FEB  06 

FEB  18 

FEB  18 

FEB  18 

FEB  21 

79  - 

80 

JAN  05 

FEB  06 

FEB  07 

MAR  12 

MAR  02 

MAR  05 

80  - 

81 

DEC  22 

DEC  27 

JAN  31 

JAR  30 

JAR  30 

JAN  31 

81  - 

82 

JAN  12 

JAN  14 

JAN  15 

APR  08 

JAN  14 

JAN  16 

82  - 

83 

DEC  12 

MAR  24 

MAR  25 

APR  18 

MAR  24 

MAR  26 

83  - 

84 

DEC  27 

FEB  06 

FEB  28 

FEB  06 

84  - 

85 

JAR  17 

JAM  20 

JAN  21 

FEB  12 

JAN  29 

JAN  29 

85  - 

86 

DEC  20 

FEB  26 

B  -  5  -  1A 
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OPERATING  LOCATION  'A'  FIRST  ARD  LAST  DAYS  OF  OCCURREMCB  BY  SHOW- YEAR 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  MUMMER: 

746930  STATION  HAMB:  FORT 

BRAGG  AIN  NC 

PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 

SHOW- YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 

FIRST 

FIRST 

FIRST 

LAST 

LAST 

LAST 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SHOW- TEAR 

SNOWFALL 

SNOW  DEPTH 

SNOWFALL 

SNOW  DEPTH 

86  - 

87 

JAM  23 

FEB  16 

FEB  17 

MAR  12 

FEB  16 

FEB  20 

87  - 

88 

NOV  11 

JAM  07 

JAN  08 

FEB  12 

JAN  07 

JAN  18 

88  - 

89 

DEC  13 

FEB  23 

FEB  24 

APR  10 

PEB  24 

FEB  25 

89  - 

90 

DEC  09 

DEC  23 

DEC  24 

DEC  24 

DEC  24 

DEC  26 

90  - 

91 

JAM  24 

FEB  23 

MDIM-DHI  DEC  12  JAM  15  JAM  24  MAR  05  FEB  15  FEB  14 


B  -  5  -  IB 
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£  £  k  £ 
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PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAAAA 

RRRRRRRR 

MAMMA 

RRRRRRKRR 

M 

M 

RR 

RR 

TT 

AA  AA 

BR 

RR 

TT 

M 

AA 

RRRRRRKRR 

TT 

AAAAAAAAM 

RRRRRRRR 

TT 

AAAAAAAAM 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

M 

M 

RR 

RR 

TT 

cccccc 
cccccccc 
cc  cc 

cc 
cc 
cc 
cc 

cc  cc 

cccccccc 
cccccc 
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PART  C 


SURFACE  WIND  SUMMARIES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARE  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OP  THE  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  EACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AH  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  8 PEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  *CAIM.*  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  *1-4  KNOT*  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  TBIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIRD  BEING  RECORDED  FOR  BACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) . 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) . 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  "CALM*  AND  "VARIABLE*  WINDS  ARE 
GIVER  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  BACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARB  PRINTED  BELOW  BACH  SUMMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CEILING/VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARB: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  18  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  -  .514791  METERS  PER  SECOND 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PEAK  SURFACB  WINDS  IN  KNOTS 
FRCM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME :  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6211-9106 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAW 

i 

rEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

62 

EHB*38 

W  * 

*42 

W  1 

*42 

63 

NW  *39 

w 

so 

WSW 

48 

W 

52 

SSW 

45 

SSW 

39 

SSW*  40 

WSW*46 

ENE*32 

N 

32 

W  *34 

HE 

28 

W  1 

*52 

64 

* 

mt  *33 

WSW*  4  5 

WSW*42 

ITS  ‘ 

•34 

EWE' 

*33 

SSW 

40 

W 

46 

NNB 

35 

WSW 

36 

N 

46 

WSW 

36 

W  1 

*46 

G5 

w 

45 

sir 

65 

nmr 

52 

V 

47 

mt 

47 

WWW 

45 

NNB 

44 

S 

40 

WWW 

42 

w 

52 

SW 

40 

WSW 

41 

sw 

65 

66 

HM 

46 

8M 

66 

wsw 

44 

sw 

52 

BNE 

40 

NNB 

40 

NNW 

42 

w 

40 

w 

68 

sw 

39 

SW 

51 

WSW 

44 

w 

68 

67 

V 

50 

sv 

40 

wtsw 

56 

WW 

46 

SW 

46 

w 

58 

WW 

34 

ww 

40 

N 

28 

sw 

32 

N 

26 

W 

38 

w 

58 

68 

II 

30 

wwi # 

32 

ww 

32 

mr 

29 

WWW 

26 

ww 

26 

23/ 

32 

05/ 

24 

05/ 

21 

27/ 

32 

06/ 

36 

21/ 

39 

21/ 

39 

69 

28/ 

36 

30/ 

37 

32/ 

35 

15/ 

31 

32/ 

27 

29/*49 

36/ 

38 

27/ 

21 

15/ 

20 

03/ 

22 

07/ 

46 

25/ 

31 

29/*49 

70 

34/ 

28 

35/ 

10 

32/ 

30 

25/ 

SO 

34/ 

23 

21/ 

28 

29/ 

47 

27/ 

30 

31/ 

40 

36/ 

22 

20/ 

30 

12/ 

42 

25/ 

50 

71 

27/ 

38 

23/ 

36 

26/ 

40 

34/ 

31 

25/ 

27 

04/ 

37 

24/ 

33 

12/ 

23 

35/ 

30 

34/ 

22 

29/ 

27 

36/ 

28 

26/ 

40 

72 

34/ 

25 

31/ 

44 

27/ 

38 

35/ 

64 

28/ 

30 

27/ 

37 

30/ 

40 

26/ 

24 

22/ 

30 

34/ 

26 

21/ 

28 

32/ 

34 

35/ 

64 

73 

34/ 

26 

02/ 

45 

26/ 

41 

31/ 

32 

30/«40 

24/ 

20 

15/ 

50 

29/ 

24 

30/ 

25 

26/ 

29 

22/ 

36 

25/ 

32 

15/’ 

*50 

74 

20/ 

25 

24/ 

42 

22/ 

32 

23/ 

26 

26/ 

26 

08/ 

25 

20/ 

29 

16/ 

22 

26/ 

28 

25/ 

18 

34/ 

29 

26/ 

28 

24/ 

42 

75 

22/ 

31 

33/ 

24 

28/ 

35 

30/ 

35 

21/ 

40 

34/ 

43 

18/ 

24 

08/ 

22 

19/ 

30 

36/ 

26 

A/ 

26 

27/ 

40 

34/ 

43 

76 

30/ 

28 

30/ 

33 

31/ 

41 

27/ 

41 

32/ 

29 

29/ 

40 

21/ 

34 

33/ 

26 

34/ 

23 

25/ 

30 

31/ 

29 

32/ 

34 

31/ 

41 

77 

33/ 

44 

29/ 

40 

30/ 

37 

25/ 

39 

33/ 

25 

32/ 

34 

36/ 

47 

23/ 

28 

02/ 

20 

31/ 

29 

07/ 

40 

34/ 

32 

36/ 

47 

78 

23/ 

61 

31/ 

32 

20/ 

30 

25/ 

39 

17/ 

38 

32/ 

49 

01/ 

35 

34/ 

23 

05/ 

40 

34/ 

34 

34/ 

21 

31/ 

35 

23/ 

61 

79 

24/ 

37 

29/ 

30 

24/ 

41 

27/ 

40 

30/ 

46 

05/ 

27 

30/ 

29 

17/ 

39 

13/ 

37 

29/ 

29 

33/ 

24 

34/ 

29 

30/ 

46 

80 

22/ 

26 

29/ 

36 

35/ 

40 

26/ 

33 

25/*25 

31/ 

32 

28/ 

36 

35/ 

40 

19/ 

39 

31/ 

21 

29/ 

24 

35/ 

28 

35/ 

*40 

81 

34/ 

21 

27/ 

37 

33/ 

36 

21/ 

30 

24/ 

26 

05/ 

40 

25/ 

24 

05/ 

31 

01/ 

26 

28/ 

30 

23/ 

35 

32/ 

28 

05/ 

40 

82 

29/ 

33 

35/ 

25 

35/ 

35 

33/ 

44 

28/ 

39 

24/ 

63 

32/ 

38 

29/ 

33 

02/ 

27 

36/ 

30 

33/ 

36 

03/ 

38 

24/ 

63 

83 

35/ 

30 

02/ 

40 

06/ 

37 

30/ 

31 

22/ 

35 

05/ 

26 

36/ 

40 

32/ 

61 

06/ 

34 

20/ 

34 

31/ 

34 

27/ 

46 

32/ 

61 

84 

33/ 

29 

05/ 

47 

22/ 

53 

33/ 

45 

27/ 

39 

05/ 

32 

25/ 

36 

22/ 

31 

36/ 

36 

26/ 

20 

22/ 

32 

29/ 

40 

22/ 

53 

85 

31/ 

44 

22/ 

40 

27/ 

35 

28/ 

42 

02/ 

28 

36/ 

31 

11/ 

36 

34/ 

45 

32/ 

24 

23/ 

60 

25/ 

25 

31/ 

31 

23/ 

60 

86 

29/ 

33 

29/ 

33 

27/ 

31 

26/ 

35 

25/ 

25 

31/ 

55 

22/ 

42 

28/ 

30 

34/ 

25 

03/ 

23 

36/ 

25 

03/ 

27 

31/ 

55 

87 

26/’ 

•40 

33/ 

37 

25/ 

30 

33/ 

38 

02/ 

22 

04/ 

24 

32/ 

54 

03/ 

46 

25/ 

21 

01/ 

27 

20/ 

29 

32/ 

32 

32/ 

*54 

88 

26/  23 

23/ 

28 

28/ 

28 

32/ 

36 

19/ 

38 

35/ 

60 

27/  40 

30/ 

33 

32/ 

20 

29/ 

26 

20/ 

41 

23/ 

30 

35/ 

60 

89 

31/ 

43 

28/ 

41 

29/ 

34 

31/ 

42 

34/ 

30 

24/ 

52 

24/ 

34 

29/ 

29 

20/ 

40 

13/ 

22 

26/ 

28 

32/ 

31 

24/ 

52 

90 

27/ 

32 

27/ 

42 

24/ 

28 

33/ 

28 

28/ 

38 

27/ 

26 

36/ 

52 

34/ 

22 

32/ 

22 

23/ 

28 

35/ 

30 

25/ 

32 

36/ 

52 

91 

33/ 

30 

30/ 

36 

19/ 

31 

28/ 

30 

21/ 

25 

30/ 

26 

30/ 

*36 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
OSAFRAC,  ASHEVILLE  HC 


PEAX  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SU7MARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGS  AIN  NC 

L8T  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6211-9106 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


THE  PEAK  WIND  OF  68  FRCM  W  OCCURRED  ON  09/04/66 

NOTE:  “THE  VALUE  IS  BASED  Off  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

STBS  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


C  -  2  -  IB 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAMB:  FORT  BRAGS  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  6211-9106 

LOT  TO  UTCl  405  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


MONTH 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

6E  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAM 

.9 

9.0 

29.2 

26.2 

18.6 

8.4 

4.3 

1.6 

1.4 

.2 

.0 

17.6 

16.0 

854 

FEB 

.1 

6.3 

23.1 

27.1 

23.0 

10.4 

5.6 

2.3 

1.8 

.1 

.3 

19.2 

10.0 

791 

MAR 

.0 

3.7 

21.1 

27.5 

26.3 

10.9 

5.6 

2.9 

1.5 

.5 

.0 

19.9 

19.0 

870 

APR 

.0 

1.6 

19.9 

27.9 

27.0 

13.2 

6.2 

1.6 

2.0 

.6 

.0 

20.4 

20.0 

850 

MAX 

.0 

6.1 

28.5 

32.1 

21.5 

6.7 

2.3 

1.5 

1.3 

.0 

.0 

17.7 

17.0 

866 

JUH 

.0 

6.3 

34.4 

31.9 

17.1 

5.6 

2.7 

.7 

.8 

.6 

.0 

17.1 

16.0 

844 

JUL 

.6 

11.6 

34.3 

28.0 

13.3 

5.7 

2.9 

1.6 

1.5 

.4 

.0 

16.5 

15.0 

854 

AUG 

.9 

15.0 

39.2 

26.5 

11.9 

2.7 

2.3 

.3 

1.0 

.1 

.0 

14.9 

14.0 

850 

SEP 

1.1 

15.3 

40.4 

26.5 

11.2 

3.1 

1.1 

.6 

.5 

.0 

.1 

14.5 

14.0 

829 

OCT 

.6 

17.1 

33.7 

27.3 

14.1 

5.1 

1.6 

.3 

.0 

.2 

.0 

15.1 

14.0 

861 

MW 

.4 

16.8 

30.2 

H 

m 

15.3 

7.6 

2.2 

1.3 

1.0 

.1 

.0 

16.2 

15.0 

837 

owe 

.6 

12.4 

30.2 

26.3 

17.4 

7.2 

3.7 

1.2 

1.1 

.0 

.0 

16.8 

16.0 

857 

AJWUAL 

.4 

10.1 

30.4 

27.7 

18.1 

7.2 

3.4 

1.3 

1.1 

.2 

.0 

17.2 

16.0 

10179 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VKRPI'-  w INL  SPEED 

USAIHSTAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME :  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LST  TO  irrc:  ♦  5 

MONTH:  JAN 

HOURS:  00-02 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

9-9 

WIND  SPEED  Il«  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

GB  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  390-010 

6.3 

4.9 

1.7  .1 

13.1 

5.4 

5.0 

020-040 

3.6 

1.9 

.4  .1 

6.0 

4.7 

4.0 

090-070 

2.1 

1.3 

.3  .2 

3.9 

5.6 

4.0 

(B)  080-100 

.9 

.3 

.2 

1.4 

4.6 

4.0 

110-130 

.3 

.1 

.4 

3.8 

3.0 

140-160 

.7 

.7 

1.8 

2.0 

(8)  170-190 

.7 

.2 

.9 

3.1 

3.0 

200-220 

3.8 

1.9 

.2 

5.6 

4.0 

3.0 

230-290 

111 

2.7 

1.0 

7.1 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

■ 

1.6 

.9 

3.3 

6.9 

7.0 

290-310 

■ 

1.7 

.9  .5  .1 

4.0 

9.0 

8.0 

320-340 

H 

3.7 

.9  .2  .1 

9.4 

5.4 

5.0 

VMUAHLI 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  44 . 3 

//////////// 

TOTALS 

|  27.9 

19.9 

6.9  1.0  .2  .1 

100.0 

3.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

918 
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OPKRATINC  LOCATION  -A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  17TC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

■19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.2 

4.9 

2.0 

16.0 

4.8 

4.0 

020-040 

4.1 

2.4 

.8 

.1 

7.4 

5.2 

4.0 

050-070 

1.2 

.7 

.5 

2.4 

5.6 

4.5 

(S)  080-100 

.2 

.2 

.1 

.5 

6.4 

8.0 

110-130 

140-160 

.9 

.4 

1.3 

3.5 

3.5 

(S)  170-190 

.7 

.7 

2.0 

2.0 

200-220 

2.4 

1.4 

.5 

4.4 

4.7 

4.0 

230-250 

3.8 

2.3 

1.0 

.1 

7.2 

5.4 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

2.1 

.8 

.1 

4.9 

6.2 

6.0 

290-310 

1.5 

1.5 

.4 

.1 

.1 

3.7 

6.5 

5.5 

320-340 

3.7 

2.5 

1.2 

.2 

7.6 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.9 

//////////// 

TOTALS 

|  29.7 

18.4 

7.3 

.6 

-1 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

918 
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oferatino  location  *a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  - 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  390-010 

8.5 

6.1 

2.2 

16.7 

5.1 

4.0 

020-040 

4.1 

3.4 

1.2 

8.7 

5.4 

5.0 

050-070 

1.3 

1.0 

.2 

2.5 

4.7 

4.0 

(R)  080-100 

.3 

.2 

.5 

3.6 

3.0 

110-130 

140-160 

.8 

.8 

2.9 

3.0 

(8)  170-190 

1.5 

.3 

.1 

2.0 

3.3 

2.0 

200-220 

2.8 

1.0 

.1 

3.9 

3-f 

3.0 

230-250 

3.1 

3.0 

.5 

.1 

6.8 

5.1 

5.0 

(V)  260-280 

2.2 

2.8 

.4 

.1 

5.5 

5.7 

6.0 

290-310 

1.8 

1.4 

.9 

.1 

4.2 

6.5 

6.0 

320-340 

2.9 

2.1 

1.2 

6.2 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

mimiiiiimimiiiiiiiiiriiiiiumiiuimmiiiiiimiiiiiiiiiiimiiii 

42.2 

//////////// 

TOTALS 

29.3 

21.3 

6.8 

.3 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  922 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

LST  TO  UTC :  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.8 

8.3 

2.2  .1  .1 

15.5 

6.3 

6.0 

020-040 

4.0 

6.6 

2.4  .1 

13.1 

6.2 

6.0 

050-070 

2.9 

2.6 

.5  .2 

6.3 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

1.0 

.4 

1.4 

4.2 

4.0 

110-130 

.6 

.6 

2.2 

2.0 

140-160 

1.9 

.5 

2.5 

3.5 

4.0 

(8)  170-190 

3.0 

1.4 

.2 

4.7 

4.2 

4.0 

200-220 

3.9 

3.0 

.3  .1 

7.4 

4.9 

4.0 

230-250 

3.4 

4.7 

1.6 

9.6 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.7 

1.4  .8  .1 

5.3 

8.6 

8.0 

290-310 

1.3 

2.5 

2.6  .4  .1 

6.9 

8.7 

8.0 

320-340 

1.9 

3.0 

3.1  .6 

8.8 

8.4 

0.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

imimimiiiiimiitmmiiiiiuiiiimiiiiiniiiiimimiiiiiiiiiiiiiii 

18.0 

//////////// 

TOTALS 

|  30.0 

34.7 

14.3  2.2  .4 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

924 
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USAFETAC/DS— 92/267  -  Page  57 


( 


oraUffDR  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USATRAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  RAMS:  FORT  BRAOG  AIN  NC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  12-14 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

IN)  350-010 

6.4 

2.1 

.1 

14.2 

6.0 

6.0 

020-040 

5.2 

1.6 

.2 

11.9 

5.9 

5.0 

050-070 

2.4 

2.6 

.6 

.1 

5.7 

5.8 

6.0 

(E)  080-100 

n 

1.6 

3.0 

4.5 

5.0 

110-130 

B 

.2 

1.4 

3.5 

3.0 

140-160 

1.0 

2.1 

4.9 

4.0 

(8)  170-190 

2.1 

2.1 

i.i 

5.2 

6.0 

5.0 

200-220 

2.4 

5.4 

2.1 

.1 

10.0 

7.0 

7.0 

230-250 

Hi 

6.6 

3.8 

.3 

13.9 

7.3 

7.0 

(W)  260-280 

B 

1.9 

2.2 

.9 

.2 

6.9 

9.0 

9.0 

290-310 

2.7 

3.5 

1.5 

.3 

9.4 

10.1 

10.0 

320-340 

■ 

2.8 

3.0 

1.7 

6.8 

9.5 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.6 

illinium 

TOTALS 

1  28.5 

38.5 

20.0 

4.9 

.5 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

924 

C  -  4  -  5 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUHICY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  NIRO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TATIGN  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NO  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.6 

5.6 

1.5 

13.7 

5.3 

5.0 

020-040 

3.7 

4.1 

2.2 

.1 

10.1 

6.1 

6.0 

050-070 

2.1 

2.1 

.2 

4.3 

4.7 

5.0 

(E)  080-100 

1.5 

.4 

1.9 

3.2 

2.5 

110-130 

1.8 

.4 

2.3 

3.2 

3.0 

140-160 

1.5 

.6 

.1 

2.3 

3.9 

4.0 

(8)  170-190 

1.7 

2.5 

.8 

.1 

5.1 

6.2 

6.0 

200-220 

5.5 

5.5 

1.3 

12.3 

5.1 

5.0 

230-250 

2.6 

6.2 

2.1 

.2  .2 

11.3 

7.2 

7.0 

(W)  260-280 

1.8 

3.6 

2.8 

.9 

9.1 

8.2 

7.5 

290-310 

1.6 

2.9 

3.6 

.8  .4 

9.3 

9.6 

10.0 

320-340 

2.3 

3.0 

2.8 

.6  .1 

8.9 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOTALS 

|  32.7 

36.9 

17.4 

2.7  .7 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

924 
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I 


OrUUfflM  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9  10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

6.6 

2.3 

.5 

9.4 

3.7 

3.0 

020-040 

4.9 

3.2 

.9 

9.0 

4.9 

4.0 

050-070 

1.9 

1.0 

.3 

3.2 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

.8 

.2 

1.0 

2.7 

2.0 

110-130 

.4 

.1 

.5 

2.8 

2.0 

140-160 

.6 

.1 

.8 

3.1 

3.0 

(8)  170-190 

2.9 

.8 

.2 

.1 

4.0 

4.4 

3.0 

200-220 

4.3 

1.8 

.1 

6.3 

3.8 

3.0 

230-250 

2.1 

2.6 

.6 

.2 

5.5 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

2.7 

1.9 

.5 

.2 

5.4 

5.7 

4.5 

290-310 

1.4 

3.1 

.6 

.4 

.1 

5.7 

7.2 

6.0 

320-340 

2.2 

3.2 

1.2 

.4 

7.0 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

niimimiiiiiiim/iimnniiimiuuiiuiuimiiiiiiuiniiiimimu 

42.1 

iiiii/iiiiii 

TCTALS 

j  30.8 

20.3 

4.9 

1.3 

.1 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

924 

C  -  4  -  7 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUERCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

IMAPBTAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  INMB0 

1:  746930 

STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIR  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  - 
MONTH:  JAN  BOURS:  21-23 

Jim  9i 

DIRECTION  I 
(DBBNOS)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  WATTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■}  390-010 

6.9 

3.0 

.5 

10.5 

4.1 

4.0 

020-040 

2.6 

2.8 

1.1  .1 

6.6 

6.0 

6.0 

050-070 

1.3 

1.6 

.3  .1 

3.4 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

1.4 

.5 

1.9 

3.4 

3.5 

110-130 

.8 

.1 

.9 

2.3 

2.0 

1-*"  -160 

.8 

.2 

1.0 

3.2 

2.0 

(8)  170-190 

1.9 

.6 

2.6 

3.2 

3.0 

200-220 

3.2 

2.3 

.2 

5.7 

4.3 

4.0 

230-250 

2.5 

2.7 

1.0  .1 

6.3 

5.7 

5.5 

(W)  260-200 

1.1 

2.6 

.8  .1 

4.5 

7.0 

6.0 

290-310 

1.2 

2.1 

1.4  .5 

.2  .1 

5.5 

9.3 

8.0 

320-340 

3.0 

2.5 

1.5  .1 

7.1 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  43-9 

//////////// 

TOTALS 

|  26.7 

21.0 

6.8  1.0 

.2  .1 

1C0.0 

3.1 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  924 


C  -  4  -  8 
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oraxrrwe  location  *a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BDURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  FORT  BRASS  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LET  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  l-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(MOHM)  | 

% 

WIND 

WIND 

(H)  390-010 

6.6 

5.2 

1.6 

.0 

.0 

13.6 

5.2 

5.0 

030-040 

4.0 

3.7 

1.3 

.1 

9.1 

5.6 

5.0 

050-070 

1.9 

1.6 

.4 

.1 

4.0 

5.4 

5.0 

(E)  060-100 

.9 

.5 

.0 

1.5 

4.0 

4.0 

110-130 

.7 

.1 

.8 

3.0 

2.0 

140-160 

1.0 

.4 

.0 

1.4 

3.6 

3.0 

(6)  170-190 

1.6 

1.0 

.3 

.0 

3.1 

4.7 

4.0 

200-220 

El 

2.8 

.6 

.0 

.0 

6.9 

5.0 

4.0 

330-250 

H 

3.6 

1.5 

.1 

.0 

8.5 

6.3 

6.0 

(«)  260-360 

HI 

2.3 

1.2 

.4 

.0 

5.6 

7.3 

7.0 

290-310 

1.4 

2.2 

1.7 

.6 

.2 

.0 

6.1 

8.7 

8.0 

320-340 

2.7 

2.9 

1.9 

.5 

.0 

0.0 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.4 

//////////// 

TOTALS 

29.5 

26-5 

10.5 

1.6 

.2 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7378 


uunmc,  ASHEVILLE  RC 
STATION  NUMUOt:  746930 


C  -  4  -  9 
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aratMIM  lOCJDION  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

umnrnc,  Asheville  nc  from  dourly  observations 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CMnOONT  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILB  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

10.7 

10.3 

2.8 

23.8 

5.5 

5.0 

020-040 

7.8 

7.5 

3.4  .5 

19.1 

6.1 

5.0 

050-070 

3.0 

2.2 

.3  .1 

6.2 

5.8 

5.0 

(B)  080-100 

1.3 

1.0 

2.3 

4.0 

4.0 

110-130 

.5 

.5 

3.0 

3.0 

140-160 

.7 

.2 

.9 

3.9 

3.5 

(S)  170-190 

1.5 

.7 

.4 

2.6 

4.9 

4.0 

200-220 

4.1 

2.1 

.5 

6.6 

4.3 

4.0 

230-250 

3.3 

3.3 

.6  .1 

7.3 

5.2 

5.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.9 

.5 

4.2 

5.3 

5.0 

290-310 

1.7 

1.9 

.8 

4.4 

6.1 

5.0 

320-340 

5.0 

4.1 

1.5  .2 

10.7 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11 .4 

//////////// 

TOTALS 

41.4 

35.2 

11.4  .9 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CSSERVATIONS  1103 


C  -  4  -  10 


) 
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operating  location  *a*  percentage  frequency  of  occurrence  sukfacb  wind  direction  versus  wind  speed 

OSAFRRC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  MWERs  746930  STATION  HAW:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

L8T  TO  ITTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.3 

4.5 

.9 

12.8 

4.8 

4.0 

020-040 

2.4 

3.3 

.4 

6.0 

5.6 

5.0 

050-070 

1.3 

.9 

.4  .4 

3.0 

7.2 

6.0 

(E)  000-100 

.6 

.8 

.1 

1.5 

5.5 

5.0 

110-130 

1.5 

.1 

1.7 

2.7 

2.0 

140-160 

1.4 

.6 

2.0 

3.2 

3.0 

(0)  170-190 

3.5 

2.1 

.1 

5.8 

4.0 

4.0 

200-220 

3.7 

3.0 

.2 

6.9 

4.6 

4.0 

230-250 

1.7 

1.3 

.0  .1 

3.9 

6.1 

6.0 

(W)  260-200 

.7 

.0 

.6 

2.1 

7.2 

6.0 

290-310 

1.0 

1.4 

.5  .4 

4.0 

6.7 

6.0 

320-340 

3.1 

4.0 

.9  .2 

8.3 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiimiiimiimiiuiimimimiiiiimimiiiimuiuiiiiiiuiimiii 

42.1 

//////////// 

TOTALS 

1  29-0 

22.0 

4.9  .7  .4 

100.0 

3.1 

4.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  II 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETRC,  ABBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATIC*  HAKE:  FORT  BRAGG  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LET  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  BOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  390-010 

7.2 

5.6 

.7 

13.5 

4.7 

4.0 

020-040 

3.1 

4.5 

.6  .2  .1 

8.5 

5.9 

5.0 

050-070 

1.4 

1.7 

.5  .1 

3.7 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

.5 

.4 

.8 

4.0 

3.0 

110-130 

.8 

.i 

.9 

2.8 

2.0 

140-160 

1.1 

.2 

.1 

1.4 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

2.2 

.7 

.1 

3.1 

3.4 

2.5 

200-220 

3.9 

1.5 

.6 

6.0 

4.4 

3.0 

230-250 

2.1 

3.0 

.6 

5.7 

5.7 

6.0 

(W)  260-280 

.9 

1.1 

.1  .1 

2.2 

6.4 

7.0 

290-310 

1.9 

2.2 

.6  .5  .1 

5.3 

7.1 

5.0 

320-340 

3.8 

3.7 

.5  .1 

8.0 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.8 

//////////// 

TOTALS 

|  28.9 

24.7 

4.4  1.0  .2 

100.0 

3.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  12 
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operating  location  *a- 


PERCENTACE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


It:  746930  STATION  NAM:  FORT  BRAOG  AIN  NC 
LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


DIRECTI  OR 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  KEAN  MEDIAN 

%  WIND  WIND 


(■)  350-010 


5.2  1.2 


13.7  4.7  4.0 


.3  4.4 


9.0  6.3  6.0 


3.9  6.2  6.0 


(I)  000-100 


1.1  4.3  4.0 


.6  5.0 


2.0  3.6  2.0 


(S)  170-190 


2.6  4.4  3.5 


200-220 


2.2  1.3 


7.6  5.5 


230-250 


4.7  5.2  4.5 


(W)  260-200 


290-310 


3.0  6.1  5.0 


4.1  6.9  6.0 


8.4  5.4 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  39 . 4  //////////// 


20.6  25.1  5.9 


.7  .2 


100.0  3.3  5.0 


TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  13 


USAFET»r/DS- -92/267  -  Page  66 


OPERATING  LOCATION  'A*  PgRCHTTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFRAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATIC*  NAME:  FORT  BRAGC  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  BOORS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  M 

3-9 

10-14 

15-19  20--:  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  390-010 

9.2 

7.7 

2.5 

.2  .1 

15.7 

6.1 

6.0 

020-040 

4.1 

6.4 

1.8 

.2 

12.5 

6.2 

6.0 

030-070 

3.0 

3.9 

1.2 

8.0 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.3 

1.4 

.2 

3.0 

5.0 

5.0 

110-130 

.7 

.7 

.1 

.1 

1.7 

6.1 

5.0 

140-160 

1.2 

.3 

1.7 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

2.7 

1.5 

.9 

.1 

5.3 

5.8 

4.0 

200-220 

2.8 

6.0 

2.2 

.1 

11.2 

« 

6.8 

6.0 

230-290 

1.8 

4.6 

1.3 

.6  .1 

8.6 

7.3 

6.0 

(W)  260-280 

1.8 

.9 

.4 

.2 

3.3 

6.1 

4.0 

290-310 

1.4 

1.9 

1.9 

.6 

5.8 

8.5 

8.0 

320-340 

1.1 

4.5 

4.0 

.9  .1 

10.6 

9.1 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.5 

mum  nu 

TOTALS 

27.1 

40.2 

16.5 

3.0  .3 

100. c 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  14 


USAFETAC/DS— 92/267  -  Page  67 


( 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMOR:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  330-010 

2.6 

5.8 

1.8 

.4 

.2 

10.8 

7.1 

6.0 

030-040 

4.1 

5.3 

.8 

10.3 

5.5 

6.0 

050-070 

3.4 

3.8 

.8 

8.0 

5.8 

5.0 

(E)  060-100 

1.9 

1.3 

.5 

3.7 

4.9 

4.0 

110-130 

.6 

1.2 

.5 

2.2 

6.9 

7.0 

140-160 

1.5 

1.2 

.4 

3.1 

4.6 

4.5 

(S)  170-190 

1.8 

3.2 

2.0 

.1 

7.1 

7.3 

7.0 

200-330 

2.4 

6.3 

3.8 

.6 

13.0 

7.8 

8.0 

230-290 

2.1 

4.1 

2.5 

.9 

9.7 

6.0 

8.0 

(W)  260-260 

2.2 

2.5 

.7 

.5 

5.9 

6.8 

7.0 

290-310 

2.1 

3.2 

3.1 

.8 

9.2 

8.3 

8.0 

320-340 

1.9 

3.4 

4.0 

.6 

11.9 

8.2 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiimituiiiiiuumniimiiiiiiiimmiimiiiiii 

5.1 

illinium 

TOTALS 

26.6 

43.3 

20.9 

3.9 

.2 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  15 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HC  °  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  14 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.2 

3.7 

1.2 

.4  .1 

10.5 

5.6 

5.0 

020-040 

5.4 

4.7 

1.1 

11.2 

5.3 

5.0 

050-070 

2.5 

2.5 

.9 

.1 

6.0 

6.2 

5.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.5 

.1 

3.2 

4.7 

5.0 

110-130 

1.7 

.6 

.4 

2.6 

4.9 

4.0 

140-160 

1.3 

.5 

.5 

2.2 

5.3 

4.0 

(S)  170-190 

2.5 

5.2 

.4 

.2 

8.3 

6.1 

6.0 

200-220 

3.4 

6.4 

3.0 

.2  .1 

13.1 

6.9 

7.0 

230-250 

2.0 

3 

2.4 

.5  .1 

8.7 

7.7 

7.5 

(W)  260-280 

1.8 

2.4 

2.0 

.8 

7.0 

8.1 

8.0 

290-310 

1.1 

3.8 

2.6 

.9 

8.4 

8.8 

8.0 

320-340 

1.7 

5.4 

3.4 

.5  .2 

11.2 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.4 

//////////// 

TOTALS 

30.1 

40.5 

18.0 

3.5  .6 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  16 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

w 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

5.2 

3.9 

.5 

.4 

9.9 

4.7 

4.0 

020-040 

3.8 

2.6 

1.2 

.1 

7.7 

5.2 

5.0 

050-070 

.5 

3.9 

5.2 

5.0 

(B)  000-100 

B 

.2 

1.7 

4.0 

2.0 

110-130 

B 

.1 

1.8 

4.5 

4.0 

140-160 

1 

.1 

3.2 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

3.8 

2.8 

6.6 

4.0 

4.0 

200-220 

.5 

.2 

8.0 

4.6 

4.0 

230-250 

.8 

.1 

4.1 

5.5 

4.0 

(V)  260-280 

.9 

.1 

4.1 

6.5 

6.0 

290-310 

.5 

.4 

.2 

4.7 

7.2 

5.0 

320-340 

1.1 

.4 

7.9 

6.4 

5.0 

VARIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

36.3 

//////////// 

TOTALS 

33.1 

22.3 

6.4 

1.6 

.3 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  17 
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OPERATING  LOCATION  “A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  746930 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1  - 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN  MEDIAN 

WIND  WIND 

(N)  350-010 

5.9 

4.1 

1.4 

11.5 

5.1 

4.0 

020-040 

3.3 

2.2 

.9  .2 

6.-1 

5.3 

5.0 

050-070 

1.2 

1.3 

.2  .1  .1 

3.0 

6.8 

5.0 

(R)  000-100 

1.3 

.1 

.2 

1.7 

4.4 

4.0 

110-130 

1.1 

.7 

i.e 

4.3 

4.0 

140-160 

2.2 

1.7 

3.9 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

3.9 

2.1 

.2 

6.3 

4.4 

4.0 

200-220 

4.7 

1.0 

.2 

6.7 

3.9 

3.0 

230-250 

1.2 

.7 

.8  .1 

2.8 

6.5 

5.0 

(«)  260-200 

1.2 

.6 

.6 

2.4 

5.8 

4.5 

290-310 

1.4 

.9 

.6  .2  .4 

3.5 

7.7 

5.0 

320-340 

2.1 

3.3 

.0  .4 

6.6 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.1  111111111111 

TOTALS 

29.5 

19.5 

5.9  .9  .5  .1 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  IB 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUVSER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  J1JL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1  !-« 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.7 

5.1 

1.3 

.2  .1 

12.3 

5.3 

5.0 

020-040 

3.7 

4.2 

1.0 

o 

o 

H 

9.0 

5.7 

5.0 

050-070 

2.0 

2.2 

.6 

O 

•H 

o 

4.9 

6.1 

6.0 

(B)  060-100 

i.i 

.8 

.2 

2.1 

4.7 

4.0 

110-130 

1.0 

.5 

.1 

.0 

1.7 

4.8 

4.0 

140-160 

1.6 

.7 

.2 

2.4 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

2.8 

2.3 

.5 

■  i 

5.6 

5.2 

*5.0 

200-220 

3.8 

3.7 

1.5 

.2  .0 

9.1 

5.9 

*5.0 

230-250 

Ki 

2.6 

1.2 

.3  .0 

6.0 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

B 

1.3 

.7 

.2  .0 

3.8 

6.8 

6.0 

290-310 

m 

2.2 

1.3 

.5  .1 

5.6 

7.8 

7.0 

320-340 

2.5 

4.3 

1.9 

.4  .0 

9.1 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.3 

//////////// 

TOTALS 

|  29.1 

29.9 

10.5 

2.0  .3 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

6769 

C  -  4  -  19 
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orawnne  location  -a* 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  AC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  61  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CAXB90RY  A:  CEILING  C B  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0600  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  Ilf  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(A)  350-010 

10.1 

10.1 

2.5 

.7  .3 

23.7 

5.9 

5.0 

020-040 

8.1 

10.7 

2.0 

.7  .2  .1 

21.0 

6.3 

6.0 

050-070 

2.6 

2.4 

1.1 

.2  .5  .1 

6.9 

7.3 

6.0 

(B)  080-100 

1.8 

.7 

.2 

2.6 

4.3 

4.0 

110-130 

.8 

1.0 

.1 

2.0 

5.2 

5.0 

140-160 

1.3 

.7 

.2 

2.2 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

1.8 

.8 

.6 

.1 

3.1 

5.8 

4.0 

200-220 

3.8 

2.2 

.6 

6.6 

4.5 

4.0 

230-250 

1.7 

1.5 

.3 

3.5 

4.9 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.8 

.5 

.2 

2.6 

7.1 

7.0 

290-310 

1.2 

1.2 

.6 

.2 

3.2 

6.4 

6.0 

320-340 

3.3 

3.4 

.7 

.4 

7.8 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0 

//////////// 

TOTALS 

37.4 

35.5 

9.3 

2.6  1.0  .2 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1070 

C  -  4  -  20 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NU«:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  Jl IN  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


DIRECTION 


(N)  330-010 


(E)  060-100 


(8)  170-190 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

*  WIND  WIND 


.7  3.9 


2.5  1.3 


10.4  4.9  4. 


7.4  6.0  6. 


230-250 


(W)  260-280 


.7  1.7 


.7  1.1 


.4  2.7 


5.3  4.1 


.6  1.8 


.1  2.0 


.6  3.0 


4.2  5.5 


2.9  4.5 


1.7  3.9 


4.0  4.0 


6.7  4.7 


10.5  5.3  4.5 


3.9  5.4 


2.2  5.0 


3.B  6.9 


6.2  5.7  6. 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  36.1  III  II  III/ III 


31.8  24.8  6.4 


.6  .1 


100.0  3.4  5.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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amwniN  location  -a- 
USAPXnc,  MDV1UI  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  61  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEH)  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.0 

4.2 

1.4 

13.5 

4.7 

4.0 

020-040 

2.8 

3.0 

2.8  .2 

7.8 

6.6 

6.0 

050-070 

2.3 

1.8 

.6 

4.7 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

1  8 

1.0 

2.8 

3.6 

3.5 

110-130 

.8 

1.1 

1.8 

4.4 

5.0 

140-160 

1.2 

.6 

.1 

1.9 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

1.3 

.6 

4.5 

4.8 

4.0 

200-220 

3.8 

3.1 

.8  .2 

7.8 

5.4 

5.0 

230-250 

-.9 

2.0 

.3 

5.3 

4.7 

4.0 

(«)  260-280 

-.4 

1.3 

.1  .1 

2.9 

5.1 

5.0 

290-310 

.5 

2.2 

.9 

3.5 

7.2 

7.0 

320-340 

2.9 

3.0 

1.0 

6.8 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

iitiiiiiiiimiiiimimiiiiiniiiiuiimiimiiiiiiiiiimiimiiimimi 

36.5 

//////////// 

TOTALS 

30.9 

24.6 

7.6  .5 

100.0 

3.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  «  -  22 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  RAIS:  FORT  BRAGG  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

UT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

i-i 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIRD  SPEED  IE  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

BtSS 

5.4 

1.0 

.2 

14.4 

4.8 

4.0 

020-040 

!.;2 

4.3 

1.7 

.1 

9.9 

6.2 

6.0 

050-070 

2.3 

2.3 

.4 

.1 

5.1 

5.4 

5.0 

(E)  060-100 

1.3 

.5 

1.8 

3.8 

3.0 

110-130 

.8 

.9 

.i 

1.7 

5.1 

5.0 

140-160 

i.i 

.6 

1.8 

4.1 

3.0 

(6)  170-190 

2.7 

1.5 

.2 

4.4 

4.7 

4.0 

200-220 

2.4 

3.4 

1.1 

.1 

.2 

7.2 

6.7 

6.0 

230-250 

2.7 

2.7 

.9 

.1 

6.3 

5.5 

5.0 

(W)  260-260 

1.5 

1.6 

.i 

.1 

3.3 

5.3 

5.0 

290-310 

•8 

2.2 

.6 

3.5 

6.6 

6.0 

320-340 

3.9 

4.5 

1.0 

.3 

9.7 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

immimuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim 

30.8 

//////////// 

TOTALS 

1  31.1 

30.1 

7.1 

1.0 

.2 

100.0 

3.8 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  23 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGS  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  BOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  14 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.4 

7.7 

3.4 

.1  .1 

14. e 

7.3 

7.0 

020-040 

3.3 

7.1 

2.0 

.3 

12.8 

6.7 

6.0 

050-070 

2.4 

5.7 

1.6 

.2  .1 

10.0 

6.9 

6.0 

(■)  060-100 

1.7 

1.6 

.2 

3.5 

5.2 

5.0 

110-130 

1.5 

1.5 

.3 

3.3 

5.3 

5.0 

140-160 

1.5 

1.0 

.5 

3.0 

5.5 

4.5 

(8)  170-190 

3.0 

1.7 

.9 

.2 

5.8 

5.6 

4.0 

200-220 

1.7 

4.8 

1.9 

.5  .1 

9.1 

7.0 

8.0 

230-250 

2.0 

4.0 

3.5 

.3 

9.9 

8.0 

8.0 

(W)  260-200 

1.6 

2.5 

1.2 

.3  .1 

5.7 

7.5 

7.0 

290-310 

2.4 

2.7 

1.2 

.2  .1 

6.6 

6.8 

6.0 

320-340 

2.3 

4.2 

3.9 

.5  .1 

11.0 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.4 

//////////// 

TOTALS 

26.8 

44.5 

20.6 

2.6  .6 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  24 
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CfPWTIW  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

usjunmc,  asheville  nc  from  sourly  observations 

SEMnOH  NUMBER:  746930  STATION  NAME :  FORT  BRAGG  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

1  - 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

1  ' 

2.6 

.1 

13.1 

6.7 

8.0 

020-040 

m 

6.8 

1.7 

.1 

11.4 

6.6 

6.0 

050-070 

1.0 

4.5 

.6 

.2 

7.2 

6.4 

6.0 

(t)  000-100 

1.5 

1.8 

.1 

3.4 

4.8 

5.0 

110-130 

1.7 

1.3 

.1 

3.1 

4.4 

4.0 

140-160 

2.3 

1.6 

.8 

4.6 

5.4 

5.0 

(8)  170-190 

1.5 

3.5 

2.0 

.2 

7.3 

7.6 

7.5 

200-220 

2.2 

4.7 

3.3 

.6  .1 

11.0 

8.3 

8.0 

230-250 

m 

4.2 

.5  .2 

10.9 

8.7 

9.0 

(W)  260-200 

B 

1.7 

.8  .2 

7.3 

8.B 

8.0 

290-310 

.5 

3.2 

2.7 

.9  .3 

7.6 

9.8 

10.0 

320-340 

1.9 

4.4 

3.2 

.6 

10.2 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.8 

111111111111 

TOTALS 

23.3 

45.7 

23.0 

4.0  .8 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  25 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NO  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICN  NUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRAGS  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  +  5  MONTE:  MAR  SOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  (78  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.7 

6.8 

1.8 

.4 

12.7 

6.5 

6.0 

020-040 

2.3 

5.1 

1.1 

.3 

8.7 

6.5 

6.0 

050-070 

2.4 

2.8 

.6 

.3 

6.1 

6.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.7 

1.0 

.1 

.1 

2.9 

4.6 

4.0 

110-130 

.5 

1.7 

2.3 

5.4 

6.0 

140-160 

1.5 

2.4 

.2 

.2 

4.3 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

2.3 

5.5 

.8 

.2 

8.7 

6.3 

6.0 

200-220 

1.9 

6.7 

4.1 

.5  .1 

13.3 

8.0 

8.0 

230-250 

2.3 

4.2 

3.4 

.5  .1 

10.5 

8.3 

8.0 

(V)  260-280 

1.0 

3.7 

2.4 

.6 

7.6 

8.7 

8.0 

290-310 

1.5 

2.7 

2.9 

.8  .3  .1 

8.3 

9.5 

9.0 

320-340 

1.6 

4.7 

2.7 

.9  .1 

10.0 

8.5 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.5 

//////////// 

TOTALS 

1  22.7 

47.3 

20.1 

4.6  .5  .2 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  26 
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crawriK  location  -a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOG  AIN  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(NEGRESS) 

|  I"4 

9-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(*)  390-010 

9.2 

2.9 

.9 

.1 

8.7 

4.8 

4.0 

020-040 

3.4 

3.7 

.6 

.3  .1 

8.2 

5.9 

5.0 

090-070 

2.9 

1.2 

.6 

.1  .3 

4.7 

6.5 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

.2 

1.7 

2.9 

3.0 

110-130 

1.3 

1.4 

.3 

.1 

3.1 

5.3 

5.0 

140-160 

1.7 

3.0 

.8 

5.5 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

3.8 

2.7 

.3 

6.8 

4.8 

4.0 

200-220 

4.9 

3.8 

1.3 

10.0 

5.2 

5.0 

230-290 

1.7 

1.7 

.9 

.3  .2 

4.8 

7.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.7 

.3 

.2 

3.3 

6.7 

6.0 

290-310 

.8 

2.9 

1.2 

.1 

4.5 

7.6 

7.0 

320-340 

2.3 

3.0 

2.5 

.2 

8.0 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.6 

//////////// 

TOTALS 

|  30.2 

27.8 

9.3 

1.4  .6 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  ICUMBKP  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  27 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

anno*  NUMBER:  746930 

STATIC*  SAME: 

LOT  TO  UTC:  ♦ 

FORT  BRAGG  AIN  SC 

5 

PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  - 

MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 

JUN  91 

DIRECTION 

(DECREES) 

i  1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  IN  SNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.8 

4.0 

.5 

.5 

9.9 

5.2 

5.0 

020-040 

2.7 

2.6 

1.2 

6.5 

5.8 

5.0 

050-070 

1.4 

1.6 

.6 

.1 

3.8 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

1.3 

.6 

.2 

2.2 

5.0 

4.0 

110-130 

2.4 

.8 

.3 

3.4 

4.4 

3.5 

140-160 

1.9 

2.9 

.2 

5.1 

5.0 

5.0 

(8)  170-190 

4.7 

3.2 

.4 

8.4 

4.5 

4.0 

200-220 

4.0 

4.2 

1.2 

9.4 

5.3 

5.0 

230-250 

1.4 

.5 

1.0 

.1 

3.0 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

.9 

1.0 

.3 

2.2 

5.6 

5.0 

290-310 

.6 

2.5 

.4 

.5 

4.1 

7.8 

7.0 

320-340 

2.3 

3.3 

1.6 

.3 

7.5 

7.0 

6.5 

VARIABLE 

CALM 

iminmiiiuiiimiiiiiimiiimiiiiimiimmiiiiimiiiiimimimi 

34.7 

//////////// 

TOTALS 

28.4 

27.2 

7.9  1 

.5 

100.0 

3.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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CPBWrtHO  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

(RATION  NUMUOt:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRASS  AIN  NC  PERI  CO  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  Ilf 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

5.3 

5.2 

1.5 

.2 

.0 

12.2 

5.7 

5.0 

020-040 

3.1 

4.4 

1.4 

.2 

.0 

9.1 

6.3 

6.0 

050-070 

2.1 

2.7 

.8 

.1 

.i 

5.7 

6.2 

6.0 

(B)  000-100 

1.6 

1.0 

.1 

.0 

2.7 

4.4 

4.0 

110-130 

1.3 

1.1 

.2 

.0 

2.6 

4.8 

5.0 

140-160 

1.7 

1.7 

.3 

.0 

3.8 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

3.0 

2.8 

.7 

.1 

6.6 

5.5 

5.0 

200-220 

3.3 

4.4 

1.8 

.3 

•i 

9.8 

6.6 

6.0 

230-250 

2.1 

2.6 

1.8 

.2 

a 

6.8 

7.3 

7.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.9 

.8 

.3 

.0 

4.3 

7.3 

7.0 

290-310 

1.0 

2.5 

1.3 

.3 

.1 

.0 

5.2 

8.1 

8.0 

320-340 

2.4 

3.8 

2.1 

.4 

.0 

.0 

8.7 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////// iiinimiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiuiiimiiiiiiiiniiii 

22.6 

//////////// 

TOTALS 

28.2 

34.1 

12.8 

2.1 

.4 

100.0 

4.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  AIL 


CATEGORY  A:  CEILING  GS  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILB  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILB  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IS  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

9.0 

12.5 

3.2 

1.0 

25.7 

6.4 

6.0 

020-040 

3.9 

9.6 

3.9 

1.0  .1 

18.6 

7.7 

8.0 

050-070 

1.4 

3.3 

1.6 

.8  .5 

7.4 

8.9 

8.0 

(B)  080-100 

1.5 

i.i 

2.6 

4.3 

4.0 

110-130 

1.2 

1.0 

.6 

2.B 

*5.9 

5.0 

140-160 

1.1 

2.0 

.7 

3.8 

5.9 

5.0 

(3)  170-190 

3.0 

3.2 

.7 

6.9 

5.0 

5.0 

200-220 

1.8 

4.2 

.5 

6.5 

5.9 

6.0 

230-250 

1.0 

1.6 

.7 

.1 

3.4 

7.0 

6.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.2 

.3 

2.7 

5.6 

5.0 

290-310 

.5 

1.7 

.7 

2.8 

6.9 

7.0 

320-340 

3.7 

4.2 

.8 

8.7 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////// 

V//////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

29.2 

45.6 

13.8 

2.9  .6 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  888 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USATBTAC,  AS SEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  30URLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  ~ 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  390-010 

4.7 

2.1 

1.3 

.1 

8.2 

5.0 

4.0 

020-040 

1.8 

1.4 

.3 

3.6 

5.0 

4.5 

050-070 

1.4 

1.0 

.4 

2.9 

5.3 

4.5 

(t)  080-100 

.8 

1.3 

.1 

2.2 

5.6 

6.0 

110-130 

2.2 

.8 

.1 

3.1 

3.4 

2.0 

140-160 

3.3 

1.2 

4.6 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

B 

1.2 

-i 

4.7 

3.6 

3.0 

200-220 

3.0 

.4 

9.4 

4.4 

4.0 

230-250 

D 

1.4 

.4 

6.2 

4.1 

3.0 

(If J  260-280 

2.4 

1.4 

.6 

4.4 

5.1 

4.0 

290-310 

2.2 

2.8 

.4 

5.4 

5.6 

6.0 

320-340 

2.6 

2.4 

.4 

.1 

5.6 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

39.7 

//////////// 

TOTALS 

35.0 

20.0 

4.5 

.2 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LOT  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  APR  BOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  14 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.4 

3.2 

1.2 

9.9 

5.0 

4.0 

020-040 

2.2 

1.0 

.3 

3.6 

4.5 

4.0 

050-070 

1.6 

1.7 

.2 

3.4 

4.6 

5.0 

(»  080-100 

1.3 

.7 

2.0 

4.1 

4.0 

110-130 

.8 

.1 

.9 

3.6 

3.0 

140-160 

.9 

1.3 

2.2 

5.3 

5.5 

(8)  170-190 

1.9 

.7 

.i 

2.7 

3.7 

3.0 

200-220 

4.7 

2.2 

.2 

7.1 

3.9 

3.0 

230-250 

5.8 

2.2 

.4 

8.4 

4.0 

3.5 

(N)  260-280 

2.0 

1.4 

.2 

3.7 

4.8 

4.0 

290-310 

.7 

2.0 

.1 

2.8 

5.9 

6.0 

320-340 

4.0 

2.9 

.2 

.1 

7.2 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

46.1 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

19.4 

2.9 

.1 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  DUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRAGG  AIR  DC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L8T  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  BCXJRS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.6 

3.3 

1.4 

11.3 

4.9 

4.0 

020-040 

3.8 

3.0 

.8 

7.6 

5.3 

4.5 

050-070 

1.2 

2.1 

.3 

3.7 

5.8 

5.0 

(E)  060-100 

.8 

.7 

1.4 

4.5 

4.0 

110-130 

2.0 

.6 

.1 

2.7 

3.6 

2.5 

140-160 

2.2 

.6 

.1  .1 

3.0 

4.3 

3.0 

(Si  170-190 

2.1 

1.4 

3.6 

4.2 

4.0 

200-220 

3.9 

2.6 

.1  .1 

6.7 

4.5 

4.0 

230-250 

3.9 

3.3 

1.1 

8.3 

5.2 

5.0 

(W)  260-280 

2.2 

3.3 

.7  .2 

6.4 

6.0 

6.0 

290-310 

1.8 

1.4 

.7 

3.9 

5.7 

5.0 

320-340 

3.6 

4.4 

.6  .1 

8.7 

5.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////// 

32.8 

//////////// 

TOTALS 

34.1 

26.7 

5.6  .7  .1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  360-010 

2.6 

4.6 

3.2 

.2 

10.6 

7.3 

7.0 

020-040 

3.8 

3.9 

1.4 

.1 

9.2 

5.8 

6.0 

060-070 

2.3 

4.4 

1.1 

7.9 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

2.3 

2.0 

.6 

4.9 

5.2 

5.0 

110-130 

2.0 

1.3 

.2 

3.6 

5.2 

4.0 

140-160 

1.3 

1.9 

.2 

3.4 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

3.4 

2.3 

1.2 

7.0 

5.4 

5.0 

200-220 

2.1 

3.8 

1.9 

.2  .2 

8.2 

7.5 

7.0 

230-260 

2.2 

5.4 

1.7 

.6  .1 

10.0 

7.2 

6.0 

(«)  260-280 

1.3 

4.7 

3.0 

.1  .2 

9.3 

8.3 

8.0 

290-310 

2.3 

3.7 

3.0 

.3  .1  .1 

9.6 

8.1 

7.0 

320-340 

2.6 

4.3 

3.4 

.4  .1 

10.9 

7.9 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.4 

//////////// 

TOTALS 

1  28.2 

42.3 

20.9  1 

.9  .6  .2 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  34 
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operating  location  •»• 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1  « 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

■ 

2.9 

B.4 

7.7 

8.0 

020-040 

B 

1.4 

8.0 

6.3 

6.0 

050-070 

1.3 

2.1 

.4 

3.9 

5.8 

6.0 

(B)  080-100 

1.9 

2.0 

.7 

4.6 

5.5 

5.0 

110-130 

2.0 

2.1 

.3 

4.4 

5.1 

5.0 

140-160 

1.6 

1.9 

.6 

4.0 

5.9 

5.0 

(8)  170-190 

2.9 

2.9 

1.8 

.2 

7.8 

6.4 

5.0 

200-220 

2.1 

6.1 

4.6 

1.0  .2 

14.0 

8.6 

8.6 

230-230 

1.7 

4.6 

3.2 

.2  .1 

9.8 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

2.2 

3.9 

2.8 

1.0 

9.9 

8.2 

8.0 

290-310 

2.8 

4.7 

4.6 

1.2  .1  .2 

13.6 

8.8 

8.0 

320-340 

1.1 

2.8 

3.0 

1.2 

8.1 

9.6 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.6 

//////////// 

TOTALS 

23.4 

41.3 

26.3 

4.8  .4  .2 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  35 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LST  TO  UPC: 

♦  5 

MONTH:  APR  HOURS:  15-17 

DIRECTION 

(DECREES) 

1  - 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
i— 19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.3 

3.7 

1.7 

.1 

7.8 

6.6 

6.0 

020-040 

2.1 

3.0 

.9 

6.0 

6.0 

5.0 

050-070 

2.0 

3.6 

.1 

5.7 

5.6 

6.0 

(X)  080-100 

1.7 

1.7 

.3 

3.7 

5.1 

5.0 

110-130 

1.6 

1.9 

.2 

.1 

3.8 

5.7 

5.0 

140-160 

2.3 

2.3 

1.7 

6.3 

6.4 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

4.2 

1.0 

.2 

8.1 

6.3 

6.0 

200-220 

3.1 

7.2 

3.6 

.8  .1 

14.8 

7.8 

8.0 

230-250 

1.4 

3.4 

3.4 

.7  .1  .1 

9.2 

9.0 

8.0 

(«)  260-280 

1.2 

4.0 

3.4 

.6  .2 

9.4 

8.9 

8.0 

290-310 

2.0 

4.3 

5.3 

1.2  .3 

13.2 

9.6 

10.0 

320-340 

1.3 

3.4 

2.7 

.1  .3  .1 

8.0 

8.7 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TOTALS 

23.7 

42.7 

24.3 

3.8  1.0  .2 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  36 
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crawriRC  location  ’A"  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USATETAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  KANE:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


DIRBCTIOH  1 
(DECREE")  | 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  III  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

2.8 

.6 

7.1 

4.9 

4.0 

020-040 

2.3 

1.4 

.4 

4.2 

4.7 

4.0 

050-070 

2.2 

2.0 

.1 

4.3 

4.3 

4.0 

(E)  06C-100 

2.2 

.8 

.2 

3.2 

3.9 

2.0 

110-130 

1.9 

1.9 

.2 

4.0 

4.6 

5.0 

140-160 

3.9 

1.9 

.9 

.1 

6.6 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

2.9 

.9 

.1 

6.4 

5.8 

5.0 

200-220 

6.6 

3.7 

.7 

.i 

11.0 

4.8 

4.0 

230-250 

2.4 

1.8 

.8 

.i  a 

5.2 

6.0 

5.0 

(V)  260-280 

2.8 

2.2 

1.9 

.i  .i 

7.1 

6.8 

6.0 

290-310 

1.3 

2.1 

2.0 

.1 

5.6 

7.8 

8.0 

320-340 

2.7 

3.2 

2.2 

.4 

8.6 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.4 

//////////// 

TOTALS 

26.7 

10.9 

1.0  .2 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  37 
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0PKRAT1N  LOCATION  "A* 
USAFITKC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

8TATICVI  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRSCTIOH 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

3.9 

2.6 

.6 

7.0 

4.7 

4.0 

020-040 

1.3 

1.0 

.4 

2.8 

5.3 

5.0 

050-070 

1.2 

1.2 

.4 

2.9 

5.3 

5.0 

(»  080-100 

1.4 

.8 

.7 

2.9 

5.9 

5.0 

110-130 

3.1 

1.8 

.2 

5.1 

4.2 

4.0 

140-160 

3.8 

3.1 

.1 

7.0 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

3.4 

3.1 

.6 

.1 

7.2 

5.0 

5.0 

200-220 

4.9 

3.8 

1.0 

.i 

9.8 

5.1 

4.5 

230-250 

2.3 

.8 

.1 

3.2 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

1.4 

1.2 

.9 

.3 

3.9 

7.3 

6.0 

290-310 

1.1 

1.6 

.2 

2.9 

5.6 

5.5 

320-340 

2.2 

2.7 

1.1 

.1 

6.1 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiiimiminumimiiimiiiiiiiiiiiiuiiuiuimumiiimiuumi 

39.2 

//////,'///// 

TOTALS 

I  30.0 

23.7 

6.3 

.6 

100.0 

3.1 

5.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  38 
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aratnure  location  *a*  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  spbed 

UBAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOG  AIN  NC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


direction 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN 

-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  3)0-010 

3.8 

3.3 

1.6 

.1 

8.8 

5.8 

5.( 

020-040 

2.) 

2.4 

.8 

.0 

5.6 

5.5 

5.0 

0)0-070 

1.7 

2.3 

.4 

.0 

4.3 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.2 

.3 

3.1 

5.1 

4.5 

110-130 

1.9 

1.3 

.2 

.0 

3.4 

4.6 

4.0 

140-160 

2.4 

1.8 

.0 

4.7 

5.1 

4.0 

(8)  170-190 

2.8 

2.3 

.1 

5.9 

5.4 

5.0 

200-220 

4.2 

.3  .1 

10.1 

6.2 

5.0 

230-230 

3.0 

.2  .1  .0 

7.6 

6.3 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

2.8 

29 

.3  .1 

6.8 

7.4 

7.0 

: 90-310 

1.8 

2.8 

2.0 

.4  .1  .0 

7.1 

8.0 

8.0 

320-340 

2.5 

3.3 

.3  .1  .0 

7.9 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.7 

III llll II  III 

TOTALS 

30.2 

30.4 

12.8  1 

.7  .5 

100.0 

4.6 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 

C  -  4  -  39 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURROTCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFRAC,  ASHEVILLE  NO  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIN  NC 
LET  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CAXBOORY  A:  CEIL  IRQ  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAB  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILB  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

0.0 

0.2 

3.4 

19.7 

6.0 

5.0 

020-040 

3.6 

6.7 

1.7 

12.0 

5.9 

6.0 

050-070 

1.7 

3.1 

4.6 

4.8 

5.0 

(B)  000-100 

2.1 

1.3 

.6 

4.0 

5.3 

4.0 

110-130 

2.9 

1.7 

.4 

5.0 

4.8 

4.0 

140-160 

3.4 

2.3 

1.0  .2 

f  1 

5-6 

4.5 

(0)  170-190 

3.0 

1.9 

.4  .2 

6.3 

4.7 

4.0 

200-220 

3.3 

2.7 

.4 

6.3 

5.1 

4.0 

230-250 

1.7 

1.5 

1.0  .2  .2 

4.6 

7.4 

5.5 

(«)  260-200 

1.9 

1.5 

1.0  .4 

4.6 

6.8 

5.0 

290-310 

1.3 

1.3 

.2 

2.9 

5.5 

5.0 

320-340 

2.7 

3.1 

1.3  .2  .2 

7.5 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

nnnnnniminniiiiiiiiiiniiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiinimimiiiiiii 

15.3 

//////////// 

TOTALS 

i  36.4 

35.3 

11.2  1.0  .4  .4 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  523 

C  -  4  -  40 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  PRBQUENCY  OP  OCCURRFNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPKCAC,  ASHEVILLE  PC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HMD:  746930  STATION  RAIS:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  — !CORD:  JUL  61  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  J 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  330-010 

SO 

2.6 

.5 

6.1 

5.1 

5.0 

020-040 

Kill 

1.0 

.1 

2.4 

4.5 

3.5 

030-070 

1.1 

.1 

3.1 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

B 

.5 

.2 

2.3 

4.6 

4.0 

110-130 

.6 

1.8 

3.4 

3.0 

140-160 

2.9 

.6 

.1 

3.7 

3.1 

2.5 

(8)  170-190 

3.9 

2.4 

.1 

8.4 

3.8 

3.0 

200-220 

7.8 

4.9 

.8 

13.5 

4.4 

4.0 

230-230 

3.8 

1.6 

.1 

5.5 

3.7 

3.0 

(«)  260-280 

1.5 

.6 

2.2 

3.5 

3.0 

290-310 

.8 

1.6 

2.4 

5.3 

6.0 

320-340 

1.3 

2.0 

.5 

.1 

4.2 

6.2 

5.0 

7MIMU 

1 

CALM 

iiininniiiimiiiniiiiiimiiiiiiinmiiuiiiiliiniimimiiuiiiiim 

44.5 

//////////// 

TOTALS 

33.1 

19.5 

2.5 

.1 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  41 
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OPERATING  LOCATION  "A" 

usapetac,  ashhvxlle  nc 


percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  HC 
LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  1 21  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.4 

2.6 

.3 

7.3 

3.9 

3.0 

020-040 

2.2 

1.3 

3.4 

4.2 

4.0 

050-070 

2.6 

1.2 

3.8 

3.7 

4.0 

(B)  000-100 

1.4 

.5 

1.9 

3.2 

2.0 

110-130 

1.0 

.1 

i.i 

2.3 

2.0 

140-160 

2.3 

.3 

.1 

2.7 

3.0 

2.0 

(8)  170-190 

3.2 

1.0 

4.2 

3.3 

2.0 

200-220 

7.6 

3.4 

.3  .1 

11.5 

4.0 

4.0 

230-250 

6.6 

1.3 

.1 

8.0 

3.4 

3.0 

(«)  260-280 

1.4 

.8 

2.2 

4.0 

4.0 

290-310 

1.1 

1.2 

2.3 

4.7 

5.0 

320-340 

2.8 

1.3 

.4  .1 

4.6 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

47.1 

//////////// 

TOTALS 

|  36.6 

15.0 

1.2  .2 

100.0 

2.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  «  -  42 
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operating  location  -a- 

USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRAOG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

9-9 

10-14  19-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  390-010 

9.9 

4.0 

.8 

10.2 

4.5 

4.0 

020-040 

2.7 

2.4 

.2 

5.3 

4.9 

4.0 

090-070 

3.0 

1.3 

.3 

4.6 

4.7 

4.0 

(■)  000-100 

2.3 

.3 

2.6 

2.8 

2.0 

110-130 

1.2 

.3 

1.5 

3.1 

2.5 

140-160 

3.0 

.3 

3.3 

3.1 

3.0 

(8)  170-190 

4.3 

.9 

.1 

5.3 

3.5 

3.0 

200-220 

8.9 

4.1 

1.0 

13.5 

4.4 

4.0 

230-290 

6.2 

4.8 

.5 

11.6 

4.5 

4.0 

(V)  260-280 

2.0 

1.7 

.3 

4.1 

4.9 

4.5 

290-310 

.8 

1.6 

.2 

2.6 

5.8 

5.0 

320-340 

3.1 

2.5 

.5 

6.2 

4.9 

4.5 

VARIABLE 

1 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.1 

//////////// 

TOTALS 

42.6 

24.3 

3.9 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  43 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  1-4 

5-9 

WIND  8 PEED  IE  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.0 

4.9 

1.9  .1  .1 

n.i 

6.2 

6.0 

020-040 

4.0 

3.8 

1.6 

9.4 

5.5 

5.0 

050-070 

2.6 

3.1 

.5 

6.2 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

3.4 

1.6 

.1 

5.2 

4.1 

4.0 

110-130 

1.5 

.4 

.1 

2.0 

4.3 

4.0 

140-160 

1.9 

1.0 

2.9 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

3.3 

.2 

6.1 

5.3 

5.0 

700-220 

4.7 

8.8 

1.6 

15.2 

6.1 

6.0 

230-250 

3.4 

7.8 

2.6  .1 

14.0 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

3.3 

3.1 

1.4 

7.8 

5.7 

5.0 

290-310 

2.7 

3.1 

.8  .1 

6.7 

5.8 

5.0 

320-340 

2.0 

3.1 

1.3  .1 

6.6 

6.5 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiiimimiiiiimiumuuiiiiiiimiiiiiiiiiminiimiiimiiimiii 

6.9 

//////////// 

TOTALS 

j  36-1 

44.0 

12.1  .4  .1 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  44 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  Man:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  M 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

4.0 

2.2  .1 

.1 

10.1 

6.4 

6.0 

020-040 

3.5 

3.8 

.5 

7.8 

5.2 

5.0 

050-070 

2.3 

3.3 

.4 

6.0 

5.4 

5.5 

(E)  080-100 

2.7 

1.5 

4.2 

4.0 

4.0 

110-130 

1.9 

1.4 

3.3 

4.3 

4.0 

140-160 

2.5 

2.6 

.2 

5.3 

4.7 

5.0 

(8)  170-190 

3.9 

5.5 

.8 

10.1 

5.4 

5.0 

200-220 

3.8 

8.7 

3.3  .1 

15.9 

6.9 

7.0 

230-250 

3.7 

6.7 

2.3  .4 

13.0 

7.0 

7.0 

(«)  260-280 

2.0 

3.3 

1.6  .3 

7.3 

7.1 

7.0 

290-310 

2.2 

3.9 

2.0 

8.1 

6.7 

6.0 

320-340 

2.6 

2.6 

1.1  .1 

6.3 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TOTALS 

|  34.9 

47.3 

14.4  1.0 

.1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  45 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930 


STATION  NAMB:  FORT  BRAGG  AIN  NC 
LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

4.6 

1.5 

9.9 

5.9 

6.0 

020-040 

3.7 

4.0 

.4 

8.1 

5.2 

5.0 

050-070 

3.1 

1.8 

.3 

5.3 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

2.4 

1.4 

.2 

4.0 

4.3 

4.0 

110-130 

2.3 

1.8 

.1 

4.2 

4.3 

4.0 

140-160 

3.1 

2.9 

.4 

6.5 

4.9 

5.0 

(S)  170-190 

3.4 

5.3 

.6 

9.4 

5.8 

6.0 

200-220 

4.9 

9.8 

3.9  .2 

.1 

18.9 

6.9 

6.0 

230-250 

3.3 

4.9 

2.6  .5 

11.4 

7.0 

6.0 

(N)  260-280 

1.9 

2.8 

1.4  .2 

6.3 

7.0 

7.0 

290-310 

1.3 

2.5 

1.7  .1 

5.6 

7.0 

6.0 

320-340 

1.4 

4.0 

.8 

6.1 

6.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.4 

//////////// 

TOTALS 

1  34.6 

45.8 

13.9  1.0 

.1 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  46 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  RANK:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


DIRECTION 


(H)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  060-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(«)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


.-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

i.O 

2.2 

.6 

.1 

7.9 

4.2 

3.0 

1.1 

1.7 

.2 

5.1 

4.2 

4.0 

1-8 

1.1 

4.6 

3.5 

3.0 

L.7 

.8 

.1 

2.6 

3.9 

3.0 

1.4 

1.5 

.1 

4.0 

4.2 

4.0 

1.0 

3.2 

.2 

7.4 

4.6 

4.0 

i-7 

5.0 

.5 

12.2 

4.6 

4.0 

1.2 

3.8 

.4 

.1 

11.5 

4.3 

4.0 

1.1 

2.5 

.9 

.1 

7.5 

4.9 

4.0 

E.3 

1.2 

.5 

.1 

4.1 

5.4 

4.0 

L.l 

1.5 

.5 

.1 

3.2 

5.B 

5.0 

2.8 

1.7 

.5 

.1 

5.2 

5.1 

4.0 

immimimiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  24.5  illinium 

44.2  26.2  4.5  .5  .1  100.0  3.4  4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  929 


C  -  4  -  47 


USAFETAC/DS--92/267  -  Page  100 


OPERATING  LOCATION  *A* 

usafetac,  ashbviue  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LET  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.5 

1.8 

.2  .1 

5.7 

4.3 

4.0 

020-040 

1.3 

1.1 

.3 

2.7 

5.0 

5.0 

050-070 

1.7 

.2 

1.9 

3.2 

3.0 

(B)  080-100 

1.7 

.5 

.2 

2.5 

3.8 

3.0 

110-130 

3.4 

.5 

4.0 

3.3 

2.0 

140-160 

4.6 

1.6 

.1 

6.3 

3.6 

4.0 

(8)  170-190 

7.1 

6.7 

.5 

14.3 

4.8 

5.0 

200-220 

5.5 

3.8 

.4  .1 

9.8 

4.6 

4.0 

230-250 

2.7 

.8 

3.4 

3.3 

3.0 

(N)  260-280 

1.1 

1.0 

.1  .1 

2.3 

5.5 

5.0 

290-310 

1.0 

.9 

.6  .2 

2.7 

7.0 

6.0 

320-340 

.8 

1.9 

.5  .1 

3.3 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.1 

//////////// 

TOTALS 

34.4 

20.8 

2.9  .6 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  48 
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operating  location  *a"  pbrcbntagb  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

U8AFRAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


1ST  TO  UTC:  ♦ 

5 

K3NTB:  MAY  SOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  | 

I  l-« 

5-9 

10-14  15- 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

3.3 

1.0 

.1  .0 

8.5 

5.2 

5.0 

020-040 

2.7 

2.4 

.4 

5.5 

5.0 

5.0 

050-070 

2.6 

1.6 

.2 

4.5 

4.5 

4.0 

(E)  060-100 

2.1 

.9 

.1 

3.1 

3.9 

3.0 

110-130 

1.9 

.8 

.0 

2.7 

3.8 

4.0 

140-160 

3.o 

1.6 

.1 

4.8 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

4.6 

3.7 

.4 

8.7 

4.7 

4.0 

200-220 

6.3 

5.9 

1.5 

.1  .0 

13.7 

5.4 

5.0 

230-250 

4.2 

3.8 

1.1 

.1 

9.3 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.9 

1.8 

.7 

.1  .0 

4.5 

5.9 

5.0 

290-310 

1.3 

2.0 

.7 

.1 

4.2 

6.2 

6.0 

320-340 

2.1 

2.4 

.7 

.1 

5.3 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  25.0 

//////////// 

TOTALS 

1  36.8 

30.2 

6.9 

.6 

100.0 

3.8 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7439 

C  -  4  -  49 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TATI0N  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CATEGORY  As  CEILING  68 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AHD/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES) 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.7 

6.3 

1.1  .2 

11.4 

5.8 

6.0 

020-040 

6.9 

7.1 

.4 

14.3 

4.7 

5.0 

050-070 

4.1 

5.6 

.2 

9.9 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

4.1 

1.1 

.2 

5.4 

3.5 

3.0 

110-130 

2.8 

.7 

3.5 

‘  3.3 

3.0 

140-160 

5.0 

.9 

.2 

6.1 

« 

3.1 

2.0 

(S)  170-190 

4.7 

2.6 

.6 

7.8 

4.9 

4.0 

200-220 

7.6 

2.6 

.7  .2 

11.2 

4.1 

3.5 

230-250 

3.4 

1.3 

.4 

5.0 

4.0 

3.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

17.0 

17.0 

290-310 

.6 

.4 

.9 

3.8 

3.0 

320-340 

1.3 

1.5 

.2 

3.0 

4.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.2 

//////////// 

TOTALS 

44.2 

30.1 

4.0  .4  .2 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  537 

C  -  4  -  50 
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am wrna  location  -A- 
osafbxac,  asbkville  ec 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIHD  8 PEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HMD):  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOO  AIN  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  WTO:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.6 

1.2 

.2 

5.0 

3.7 

3.0 

020-040 

2.3 

1.6 

.1 

4.0 

4.6 

4.0 

050-070 

3.0 

.6 

4.3 

3.3 

3.0 

(E)  000-100 

1.2 

.1 

1.3 

2.6 

2.0 

110-130 

1.3 

.4 

1.8 

3.3 

2.0 

140-160 

2.4 

.6 

3.0 

3.0 

2.0 

(0)  170-190 

6.3 

1.2 

7.6 

2.9 

2.0 

200-220 

12.3 

3.8 

.1 

16.2 

3.4 

3.0 

230-250 

2.3 

.1 

8.2 

3.8 

3.0 

(W)  260-200 

B 

.2 

1.8 

3.4 

3.0 

290-310 

B 

.6 

.2 

1.7 

5.3 

4.0 

320-340 

B 

.6 

.1 

1.8 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.3 

//////////// 

TOTALS 

42.6 

13.2 

.8 

100.0 

2.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  51 
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OPERATING  UOCKTIO n  **■  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFKTAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


WIND  8 PEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  M 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.0 

1.0 

.3 

6.3 

3.5 

3.0 

020-040 

3.2 

1.6 

4.8 

3.8 

3.0 

050-070 

2.1 

.3 

.1 

2.6 

3.4 

3.0 

(E)  080-100 

1.1 

.1 

1.2 

2.8 

2.0 

110-130 

1.1 

.1 

1.2 

2.5 

2.0 

140-160 

1.4 

.6 

2.0 

3.1 

2.5 

(8)  170-190 

2.1 

.2 

.1 

2.4 

3.0 

2.0 

200-220 

9.6 

3.2 

.3 

13.1 

3.6 

3.0 

230-250 

7.9 

1.4 

9.3 

2.9 

3.0 

(W)  260-280 

2.4 

.3 

2.8 

3.0 

3.0 

290-310 

1.2 

.8 

2.0 

4.1 

4.0 

320-340 

1.9 

.9 

.1 

2.9 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

49.3 

//////////// 

TOTALS 

39.0 

10.5 

.9 

100.0 

1.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  52 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

.3 

10.0 

3.9 

4.0 

020-040 

3.3 

.1 

7.4 

4.6 

4.0 

050-070 

3.2 

1.7 

.2 

5.1 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

1 

.9 

2.0 

4.0 

3.5 

110-130 

.2 

2.2 

2.8 

2.0 

140-160 

.2 

2.1 

2.4 

2.0 

(S)  170-190 

2.3 

.8 

3.1 

3.3 

3.0 

200-220 

B 

4.2 

.1 

12.3 

3.8 

4.0 

230-250 

D 

6.7 

.2 

15.7 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

H 

2.1 

.2 

5.9 

4.5 

4.0 

290-310 

1.6 

.1 

3.4 

4.5 

4.0 

320-340 

2.6 

2.2 

.1 

4.9 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.8 

mu  nu  m 

TOTALS 

j  46.2 

26.7 

1.3 

100.0 

3  0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  53 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

i  1_< 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

5.6 

.8 

10.1 

5.5 

6.0 

020-040 

3.7 

5.9 

.6 

10.1 

5.5 

5.0 

050-070 

2.0 

4.2 

1.1  .2 

7.6 

6.5 

6.0 

(E)  080-100 

2.7 

1.2 

3.9 

4.2 

4.0 

110-130 

2.7 

1.3 

.i 

4.1 

4.1 

4.0 

140-160 

2.8 

1.4 

4.2 

3.7 

3.5 

(8)  170-190 

3.6 

2.4 

.i 

6.1 

4.5 

4.0 

200-220 

5.7 

6.9 

.9 

13.4 

5.3 

5.0 

230-250 

5.9 

7.9 

1.2  .1 

15.1 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

3.3 

3.0 

.4 

6.8 

5.0 

5.0 

290-310 

3.0 

2.9 

.6 

6.4 

5.1 

5.0 

320-340 

2.6 

3.0 

.8 

6.3 

5.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.8 

//////////// 

TOTALS 

1  41.8 

45.7 

6.6  .3 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURF  AC  r  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

.  .AN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

m>  350-010 

4.0 

4.2 

.2 

.1 

8.6 

5.0 

5.0 

020-040 

3.4 

4.6 

.3 

8.3 

4.9 

5.0 

050-070 

3.1 

5.0 

i.i 

.2 

9.4 

6.5 

6.0 

(K)  080-100 

2.3 

1.1 

.3 

3.8 

4.6 

4.0 

110-130 

2.2 

1.9 

.4 

4.6 

5.0 

5.0 

140-160 

2.1 

2.8 

4.9 

4.8 

5.0 

(8)  170-190 

3.4 

.1 

7.7 

4.7 

4.0 

700-220 

.9 

12.6 

5.6 

*  5.0 

230-250 

lg|| 

1.7 

15.3 

5.9 

6.0 

(V)  260-280 

.7 

7.2 

5.4 

5.0 

290-310 

1.1 

6.7 

5.8 

4.5 

320-340 

.6 

6.9 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TOTALS 

40.1 

47.9 

7.4 

.3 

100.0 

5.2 

5  0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930 


STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


MIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DKZREE8) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.4 

3.7 

.3 

8.4 

4.6 

4.0 

020-040 

4.2 

3.8 

.9 

.1 

9.0 

5.4 

5.0 

050-070 

3.7 

4.1 

.9 

8.7 

5.7 

5.5 

(B)  080-100 

3.0 

2.8 

.2 

6.0 

5.1 

4.5 

110-130 

3.3 

1.8 

.1 

5.2 

3.9 

4.0 

140-160 

3.0 

2.4 

.4 

5.9 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

3.1 

3.9 

.8 

.1 

7.9 

5.6 

5.0 

200-220 

5.3 

7.7 

1.3 

14.3 

5.6 

5.0 

230-250 

3.7 

6.7 

1.6 

11.9 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

2.4 

3.1 

.9 

.1 

6.6 

6.0 

6.0 

290-310 

1.3 

2.4 

.6 

.1 

4.4 

6.5 

7.0 

320-340 

2.4 

2.9 

1.2 

6.6 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.1 

//////////// 

TOTALS 

39.8 

45.3 

9.2 

.4 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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orauama  location 

USA mUC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTI  OR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 


(N)  350-010 
020-040 
050-070 
(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

1.3 

.3 

6.5 

3.6 

1.1 

.2 

6.0 

3.7 

2.8 

.4 

7.7 

4.6 

.8 

.2 

3.3 

3.8 

1.7 

4.3 

3.6 

3.2 

.3 

8.8 

4.1 

3.2 

.3 

9.5 

4.2 

5.7 

.9 

13.9 

4.6 

3.5 

.3 

.1  .1 

8.9 

5.1 

.7 

.2 

3.0 

4.1 

1.4 

.2 

2.6 

5.9 

2.0 

.2 

.1 

3.8 

5.9 

I/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2i.7  mu n mu 

46.7  27.4  3.5  .1  .1  .1  100.0  3.4  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  898 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

|  1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.7 

1.0 

.3 

4.0 

4.2 

4.0 

020-040 

2.2 

1.7 

.4 

4.3 

4.6 

4.0 

050-070 

2.3 

1.1 

.1 

3.6 

4.3 

4.0 

(K)  080-100 

2.8 

.2 

3.0 

3.0 

3.0 

110-130 

2.0 

.7 

2.7 

3.6 

3.0 

140-160 

4.9 

1.7 

6.6 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

9.0 

3.2 

12.3 

3.9 

4.0 

200-220 

7.1 

4.1 

.1 

11.4 

4.0 

4.0 

230-250 

4.0 

1.1 

.4 

5.6 

3.9 

3.0 

(«)  260-280 

1.7 

1.2 

.1 

3.0 

4.3 

4.0 

290-310 

.7 

.3 

.1 

1.1 

5.4 

4.0 

320-340 

.8 

.4 

.2 

1.4 

5.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.0 

//////////// 

TOTALS 

1  40.2 

16.7 

1.7 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

897 

C  -  4  -  58 
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operating  location  -a* 

DSAFRAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  Jim  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1  1-“ 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.4 

2.6 

.4 

.0 

7.4 

4.3 

4.0 

020-040 

3.5 

2.9 

.3 

.0 

6.8 

4.8 

4.0 

050-070 

3.1 

2.5 

.5 

.1 

6.1 

5.2 

4.0 

(E)  080-100 

2.1 

.9 

.1 

3.1 

4.1 

4.0 

110-130 

2.2 

1.0 

.i 

3.3 

3.9 

3.0 

140-160 

3.0 

1.6 

.i 

4.7 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

4.6 

2.3 

.2 

.0 

7.1 

4.2 

4.0 

200-220 

7.5 

5.3 

.6 

13.4 

4.5 

4.0 

230-250 

5.8 

4.7 

.7 

.0 

.0  .0 

11.3 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

2.5 

1.8 

.3 

.0 

4.6 

4.8 

4.0 

290-310 

1.6 

1.5 

.4 

.0 

3.5 

5.4 

5.0 

320-340 

1.9 

2.0 

.4 

.0 

4.3 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.5 

//////////// 

TOTALS 

42.2 

29.1 

4.1 

.1 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7195 
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OPERATORS  LOCATION  ’A* 
USAPTTAC,  ASHEVXLLB  RC 


PKRCRRTAG8  FREQUBICY  OF  OCCURRERCE  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIRD  SPEED 
FBCH  HOURLY  OBSEKVATIORS 


STATIC*  mjKBKR:  746930  STATION  HAKE:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

LST  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
HGffiBi  JUR  HOURS:  A T.T. 


CAOOORT  A:  CEIL  IRQ  OB  200  BUT  LESS  TSAR  1500  FEET  WITS  VISIBILITY  CE  1/2  MILB  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITS  CEILIRO  GB  200  FEET. 


WIRD  SPEED  IR  KROT8 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDLAR 

(DBBRBS)  | 

% 

WIRD 

WIRD 

(R)  350-010 

4.9 

4.2 

1.5 

10.6 

5.3 

5.0 

020-040 

3.9 

5.2 

.7 

9.9 

5.3 

5.0 

050-070 

5.2 

.7 

.7 

6.7 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.2 

4.4 

4.2 

4.5 

110-130 

5.4 

.7 

6.2 

3.2 

3.0 

140-160 

4.7 

.7 

.2 

5.7 

3.0 

2.0 

(8)  170-190 

4.9 

1.5 

.2 

6.7 

4.1 

4.0 

200-220 

8.6 

4.2 

12.8 

3.8 

4.0 

230-250 

4.4 

1.2 

.2 

.2 

6.2 

4.1 

3.0 

(W)  260-280 

2.0 

.5 

.2 

2.7 

3.8 

2.0 

290-310 

.7 

1.5 

.2 

2.5 

6.2 

7.0 

320-340 

.2 

.2 

.2 

.7 

7.3 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.1 

//////////// 

TOTALS 

47.1 

22.8 

3.9 

.2 

.2 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  406 
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onmumn  location  percen tmi  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

UMramC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


■manes  in  746930  station  mm:  fort  braoq  air  nc  period  of  record:  jul  si  -  jun  91 

L8T  ID  UTC:  *  5  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

1  M 

9-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  390-010 

3.9 

.4 

.1 

4.1 

2.8 

2.0 

020-040 

2.7 

.9 

.2 

3.4 

3.5 

3.0 

090-070 

1.9 

.6 

2.2 

3.4 

2.5 

(E)  000-100 

1.2 

.2 

1.4 

2.7 

2.0 

110-130 

1.9 

.2 

1.7 

2.7 

2.0 

140-100 

1.1 

.1 

1.2 

2.4 

2.0 

(■)  170-190 

6.6 

2.7 

9.2 

3.4 

3.0 

200-220 

10.6 

3.0 

.1 

13.9 

3.4 

3.0 

230-290 

7.4 

2.4 

.1 

9.9 

3.6 

3.0 

(«)  200-200 

2.2 

.3 

.1 

2.6 

3.5 

2.5 

290-310 

.0 

.2 

.1 

1.1 

4.8 

4.0 

320-340 

.9 

.3 

.1 

1.3 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CMS 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

48.1 

//////////// 

TOTALS 

1  40.2 

10.9 

.8 

100.0 

1.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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crown  no  location  -a* 

U8AFE1AC,  ASRBVTLL*  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BfOnm  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  AC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L8T  TO  UPC:  ♦  5  MONTH:  JUL  SOURS:  03-05 


DIRECTION 

1 

5-9 

win)  SPEED  IS  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GOB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

5.5 

.5 

6.C 

3.0 

3.0 

020-040 

2.4 

.8 

3.1 

3.2 

2.0 

050-070 

1.6 

.5 

2.2 

3.5 

3.0 

(■)  000-100 

.9 

.2 

1.1 

3.1 

2.0 

110-130 

.6 

.6 

2.0 

2.0 

140-160 

1.0 

.3 

1.3 

3.2 

2.5 

(0)  170-190 

3.3 

1.1 

4.4 

3.4 

3.0 

200-220 

10.5 

2.0 

12.6 

2.9 

2.0 

230-250 

0.3 

1.0 

10.1 

3.1 

3.0 

(W)  260-200 

1.2 

.0 

1.9 

3.9 

2.5 

290-310 

.9 

.4 

.1 

1.4 

4.3 

3.0 

320-340 

2.0 

.2 

3.0 

3.2 

3.5 

«MUU 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

52.3 

//////////// 

TOTALS 

39.0 

0.6 

.1 

100.0 

1.5 

3.0 

TOTAL  RUBBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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crawrao  location 
nwinc,  Asheville  nc 


RK3RMI  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


*1  746930  RATION  NAME:  FORT  BRAOO  AIN  NC 
L8T  TO  UPC!  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUM  91 
NORTE:  JUL  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(SURENS)  I  %  WIND  WIND 


(N)  350-010 


(E)  000-100 
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OFERATIOO  LOCATION  -A' 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
USAFRAC,  A88EVZLLS  AC  FRCH  BOURLT  OBSERVATIONS 

station  man:  7««930  station  hake:  fort  brass  air  ac  period  of  record:  jul  si  -  juh  91 

in  TO  UTC:  ♦  5  NORTH:  JUL  BOORS:  09-11 


DIRECTION 

1-4 

9-9 

MII6)  SPB H>  10  KNOTS 
10-14  19-19  20-24  29-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  390-010 

9.2 

4.1 

9.2 

4.3 

4.0 

020-040 

6.8 

3.9 

.4 

11.1 

4.4 

4.0 

090-070 

3.7 

2.7 

.3 

6.7 

4.5 

4.0 

(E)  000-100 

1.9 

1.2 

3.1 

4.2 

4.0 

110-130 

2.6 

.9 

.1 

3.5 

3.7 

3.0 

140-160 

2.6 

1.0 

.1 

3.7 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

4.6 

2.8 

.2 

7.6 

4.2 

4.0 

200-220 

9.1 

9.8 

.9 

11.4 

5.0 

5.0 

230-290 

7.1 

S.2 

.6  .1 

16.0 

5.2 

5.0 

m  260-200 

2.9 

2.6 

.3 

5.4 

4.9 

5.0 

290-310 

1.7 

2.2 

.1 

4.0 

4.6 

5.0 

320-340 

4.2 

2.0 

.1 

6.3 

4.1 

4.0 

9MIABUI 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.9 

//////////// 

TOTALS 

48.0 

37.4 

2.7  .1 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  OWNER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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orawroo  uxxnai 
Durmc,  MBvuu  me 


PEXCSRTACE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


mamcm  mm  746930  station  name:  port  brass  air  no  period  of  record:  jul  si  -  jun  91 

LST  TO  DTCt  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

1  1_< 

5-9 

WIND  SPEED  IB  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  150-010 

■ 

.2  .1 

7.5 

4.8 

4.5 

1 

8 

.2 

8.2 

4.5 

050-070 

B 

m 

.4 

5.0 

(E)  000-100 

2.5 

2.2 

.1 

4.0 

110-130 

4.0 

140-160 

B 

.1 

4.5 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

m 

.4  .1 

10.5 

4.7 

4.0 

200-220 

5.5 

7.6 

2.7 

15.8 

6.1 

6.0 

230-250 

4.0 

5.4 

1.2 

10.5 

5.8 

5.5 

(W|  260-200 

3.1 

3.5 

.0 

7.4 

5.3 

5.0 

290-310 

3.4 

3.2 

.6  .1 

7.4 

5.3 

5.0 

320-340 

3.0 

1.9 

.4 

5.4 

4.6 

4.0 

VMUAHB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

43.6 

42.4 

7.1  .2  .1 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  65 
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OKNtniH  locution  **• 
usatetac,  Monui  bc 


RMBRMi  frequency  or  ocamasicx  surface  wn id  direction  versus  bird  speed 
FROM  SCURLT  OBSERVATIONS 


station 


746930 


nmn  name:  port  brass  air  i*c 
LSI  TO  UTCt  ♦  S 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
NORTH:  JUL  HOURS:  13-17 


DIRECTION 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IB  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  330-010 

4.9 

4.2 

.3  .2 

9.7 

4.6 

4.0 

020-040 

3.1 

3.1 

.5 

6.8 

5.0 

5.0 

030-070 

3.1 

2.8 

.2 

6.1 

4.7 

4.0 

(■)  080-100 

4.3 

2.5 

7.0 

4.0 

4.0 

110-130 

4.2 

1.7 

.1 

6.0 

3.9 

3.0 

140-160 

3.3 

2.7 

.1 

6.3 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

4.6 

4.7 

1.5 

10.9 

5.4 

5.0 

200-220 

3.1 

8.4 

2.0 

.1 

15.6 

6.2 

6.0 

230-230 

4.3 

6.2 

.3 

11.3 

5.4 

3.0 

(«)  260-280 

2.4 

2.0 

.4 

4.8 

5.2 

5.0 

290-310 

1.7 

2.4 

.3  .1 

4.5 

5.6 

5.0 

320-340 

1.4 

1.7 

.4  .1 

3.7 

6.2 

6.0 

nnnii 

CALM 

iinmninniniimniimmimiiminimiiiiiiimiiniiiiiiimiiiu 

7.3 

111111111111 

TOTALS 

43.0 

42.4 

6.3  .4 

.1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  RUBER  OT  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  66 
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orawnt  location  -*■ 


percrrimSb  nagMci  or  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 
usafetac,  uamui  nc  from  bourlt  observations 

STATION  HUMBER:  746930  STATION  HU  FORT  BRMO  AIR  HC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

1ST  TO  IRC:  ♦  5  KERB:  Jin.  HOURS:  18-20 


OnUKTIOM 

l  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  HI  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIND 

MED  IAS 

wnro 

(B)  330-010 

6.1 

.6 

.2 

7.0 

3.1 

2.0 

020-040 

3.1 

1.5 

.1 

4.7 

4.3 

3.5 

050-070 

2.8 

.6 

3.4 

3.2 

3.0 

(E)  060-100 

4.4 

1.2 

5.6 

3.3 

2.5 

110-130 

4.8 

.6 

.1 

5.6 

2.9 

3.0 

140-160 

6.3 

2.2 

8.5 

3.5 

3.0 

(6)  170-190 

3.2 

4.4 

.4 

10.0 

4.4 

4.0 

200-220 

9.8 

4.0 

13.8 

3.9 

3.0 

230-230 

4.1 

1.3 

.4 

6.0 

3.9 

4.0 

(W)  260-260 

2.2 

.9 

.4  .1 

3.5 

5.0 

4.0 

290-310 

1.1 

.8 

.1 

1.9 

4.8 

4.0 

320-340 

1.6 

.4 

.1  .2  .1 

2.5 

5.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.4 

//////////// 

TOTALS 

|  51.3 

18.7 

1.7  .4  .1 

100.0 

2.8 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OT  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  67 
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onmnia  location  pnama  frequency  of  occurrence  surface  hind  direction  versus  wind  speed 

UBAFme,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


nMIGH  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 
LSI  TO  UTO:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

l  1-4 

5-9  10-14 

WIND  SPEED  IN 
13-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  330-010 

3.3 

.2 

3.8 

2.2 

2.0 

020-040 

1.4 

.4 

.1 

1.9 

3.7 

3.0 

090-070 

1.4 

.4 

1.8 

3.2 

2.0 

(E)  000-100 

1.6 

.4 

2.0 

3.2 

2.0 

110-130 

2.0 

.2 

.1 

2.4 

3.2 

2.5 

140-160 

3.9 

1.7 

5.6 

3.3 

3.0 

(8)  170-190 

8.3 

3.2 

.1 

11.6 

3.7 

3.5 

200-220 

8.6 

3.3 

11.9 

3.8 

4.0 

230-290 

3.4 

1.9 

7.3 

3.4 

3.0 

(W)  260-200 

2.2 

.3 

.2 

2.9 

4.1 

3.0 

290-310 

.0 

.3 

1.1 

3.6 

3.5 

320-340 

1.3 

.3 

.1 

1.9 

3.4 

2.0 

VARIABLE 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

45.7 

//////////// 

TOTALS 

40.6 

12.8 

.6 

100.0 

1.9 

3.0 

TOTAL  NUWER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  68 
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OraMTOQ  LOCATION  *A' 


PERCBBME  FRJSQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

nuranc,  ashivills  hc  from  hourly  observations 

STATION  MBDi  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOG  AIN  NC  PERIOO  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L8T  TO  UTCs  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIKNCTTON  | 

l"4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(EBORBSS)  | 

% 

WIND 

WIND 

(■>  350-010 

5.0 

2.0 

.1 

.0  .0 

7.1 

3.7 

3.0 

020-040 

3.5 

1.9 

.2 

.0 

5.6 

4.3 

4.0 

050-070 

2.6 

1.6 

.1 

4.2 

4.3 

4.0 

(E)  000-100 

2.3 

1.0 

.0 

3.3 

3.7 

3.0 

110-130 

2.4 

.7 

.1 

.0 

3.2 

3.6 

3.0 

140-160 

2.0 

1.3 

.0 

4.1 

3.7 

3.0 

(0)  170-190 

5.2 

3.0 

.3 

.0 

8.5 

4.2 

4.0 

200-220 

0.1 

4.0 

.7 

.0 

13.6 

4.4 

4.0 

230-250 

6.1 

3.9 

.4 

.0 

10.4 

4.4 

4.0 

(W)  260-200 

2.4 

1.4 

.3 

.0 

4.1 

4.7 

4.0 

290-310 

1.5 

1.3 

.2 

.0 

3.1 

4.9 

4.0 

320-340 

2.4 

1.0 

.2 

.0  .0 

3.6 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////////////////////'//////// 

29.1 

//////////// 

TOTALS 

44.3 

23.9 

2.6 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  69 
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OPERATING  LOCATION  ***  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

usafbtac,  asbevillk  hc  from  hourly  observations 

STATION  HUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  BOORS:  ALL 


CATNOOBT  A:  CEIL  IRQ  OB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
ARD/OR 

OB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRO 

OB  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  | 

l  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(R)  330-010 

8.3 

1.9 

.2  .2 

10.5 

3.9 

3.0 

020-040 

7.0 

1.2 

.4  .2 

8.9 

3.7 

2.0 

030-070 

2.5 

2.3 

4.8 

4.7 

4.0 

(()  080-100 

1.2 

.4 

1.7 

4.0 

4.0 

110-130 

1.9 

.4  .2 

2.5 

5.3 

3.0 

140-160 

2.3 

1.4 

.2 

3.9 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

3.8 

2.3 

.4 

8.7 

3.8 

3.0 

200-220 

8.5 

3.7 

.2 

12.4 

3.9 

4.0 

230-250 

4.5 

2.5 

7.0 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

.4 

.6 

.6 

1.7 

7.6 

7.5 

190-310 

.2 

.8 

.2 

1.2 

7.5 

6.5 

320-340 

.6 

.6 

1.2 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.5 

//////////// 

TOTALS 

j  43.2 

17.9 

2.2  .8  .2 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  484 

C  -  4  -  70 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
UBJtnnc,  ASHEVILLE  » c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  warn;  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


DIRECTION  | 

l  1-4 

5-9 

KIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.4 

1.0 

.1  .1 

5.6 

3.3 

2.0 

020-040 

4.4 

1.8 

6.2 

3.8 

3.0 

050-070 

2.5 

.5 

3.0 

3.1 

2.0 

(E)  OS 0-100 

1.9 

.1 

2.0 

2.8 

2.0 

110-130 

.5 

.3 

.9 

3.9 

4.0 

140-160 

.6 

.3 

1.1 

3.7 

3.0 

(8)  170-190 

2.2 

.8 

.1 

3.0 

3.5 

3.0 

200-220 

8.1 

3.4 

.1 

11.6 

3.7 

4.0 

230-290 

6.6 

1.7 

.1 

8.4 

3.5 

3.5 

(N)  260-200 

1.1 

.4 

1.5 

3.1 

2.0 

290-310 

.5 

.1 

.6 

3.3 

2.5 

320-340 

1.4 

.3 

1.7 

3.4 

3.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

54.3 

//////////// 

TOTALS 

j  34.4 

10.7 

.4  .1 

100.0 

1.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  *  -  71 
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onmnn  location  •*• 

rauinc,  ASHEVILLE  PC 


PERCENTAGE  FKEQUHICT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  UTC:  *  5  MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

5-9  10-14 

WIRD  SPEED  IN 
15-19  20-24  25-29 

mors 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.3 

1.2 

.2 

6.7 

3.2 

3.0 

020-040 

4.1 

1.9 

.1 

6.1 

3.9 

4.0 

050-070 

1.9 

.6 

.1 

2.7 

3.8 

3.0 

(E)  060-100 

1.1 

1.1 

1.8 

2.0 

110-130 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

140-160 

.8 

.8 

2.4 

2.0 

(8)  170-190 

.9 

.4 

1.3 

4.3 

3.0 

200-220 

7.5 

1.6 

9.1 

3.2 

3.0 

230-250 

6.7 

1.5 

.1 

8.3 

3.1 

3.0 

(W)  260-280 

1.9 

.5 

.1 

2.6 

3.4 

2.0 

290-310 

.5 

.1 

.6 

3.0 

2.5 

320-340 

2.9 

.3 

3.2 

2.5 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

57.4 

IIIIIIUIIII 

TOTALS 

33.7 

8.1 

.6 

100.0 

1.4 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  72 
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cnmnao  location  ■**  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  directi  or  versus  wind  speed 

OBAFEZMC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HMD:  746930  STATION  KANE:  FONT  BRAGG  AIR  RC 

LST  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RE  COPE:  JUL  SI  -  JUR  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IE  KNOTS 


DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

( DIGRESS)  »  WIND  WIND 


. 

(■)  350-010 

10.3 

1.7 

.3 

12.4 

3.2 

3.0 

020-040 

5.6 

3.9 

.2 

9.7 

4.3 

4.0 

050-070 

3.0 

1.1 

.1 

4.2 

3.8 

3.0 

(I)  000-100 

1.9 

.3 

2.3 

3.2 

3.0 

110-130 

.5 

.2 

.8 

3.4 

4.0 

140-160 

.1 

.8 

2.9 

3.0 

(8)  170-190 

1.4 

.2 

1.6 

2.9 

3.0 

200-220 

6.1 

3.2 

.1 

9.5 

3.9 

4.0 

230-250 

7.1 

2.2 

.1 

9.4 

3.6 

3.0 

(V)  260-200 

2.7 

1.0 

3.7 

3.5 

3.0 

290-310 

1.3 

.4 

1.7 

3.6 

3.0 

320-340 

2.9 

.0 

3.7 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

innimiiminiiiiimiiimiiimimiii.'iiiiiiniuiimiiiiiiiiiiiiiin 

40.5 

//////////// 

10008 

43.4 

15.1 

.0 

100.0 

2.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  GF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  73 
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drawn  NO  LOCATION  -A' 


oarrac,  abbevxlu  nc 


PBML'ENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7*6930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


DIRECTION  | 

1-4 

9-9 

10-14  19-19 

WIND  SPEED  IN  WATTS 
20-24  29-29  30-34 

39-39  40-49  90-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  390-010 

7.9 

3.7 

.8 

11.9 

4.3 

4.0 

020-040 

7.1 

6.6 

1.4 

15.1 

5.0 

5.0 

090-070 

6.2 

3.9 

.6 

10.4 

4.7 

4.0 

(E)  000-100 

3.1 

1.9 

.1 

4.7 

4.1 

4.0 

110-130 

1.9 

.4 

1.9 

3.5 

3.0 

140-160 

1.7 

.9 

2.6 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

2.7 

1.9 

4.2 

i 

3.9 

4.0 

200-220 

4.2 

4.1 

.9 

B.8  t 

5.0 

5.0 

230-290 

9.7 

6.2 

.3 

12.3 

5.0 

5.0 

(V)  200-200 

3.2 

2.9 

.2 

6.3 

4.7 

4.0 

290-310 

3.0 

1.1 

.1 

4.2 

3.5 

3.0 

320-340 

3.7 

1.3 

.2 

5.2 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.4 

//////////// 

1DDIL8 

1  49.6 

33.7 

4.2 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  «  -  74 


USAFETAC/DS— 92/267  -  Page  127 


crawiK  ux ana  *a< 


PBRCBMTAOB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HAW:  FORT  BRACK  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  AUO  SOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KN0T8 


DINNCnON 

w 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N|  350-010 

5.1 

3.9 

1.3 

10.2 

5.3 

5.0 

020-040 

5.6 

6.2 

1.1 

12.9 

5.1 

5.0 

050-070 

4.7 

4.9 

.3 

10.0 

4.6 

5.0 

(E)  000-100 

4.1 

2.5 

.1 

6.7 

4.1 

4.0 

110-130 

3.6 

1.1 

.1 

4.9 

3.5 

3.0 

140-160 

3.6 

1.7 

5.5 

3.7 

3.0 

(N)  170-190 

3.3 

2.7 

.2 

.1 

6.3 

4.9 

4.0 

200-220 

4.7 

5.6 

1.4 

11.7 

5.7 

5.0 

230-250 

4.0 

5.7 

1.2 

10.9 

5.8 

6.0 

(W)  260-260 

2.2 

2.4 

.4 

4.9 

5.5 

5.0 

290-310 

2.4 

1.0 

.4 

3.8 

4.7 

4.0 

320-340 

2.5 

1.3 

.2 

4.0 

4.7 

4.0 

9MRIA1 U 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2 

//////////// 

TOTALS 

46.2 

39.0 

6.7 

.1 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


SBAPHAC,  ABBEVILLE  NC 
tmtttm  NUMBNR:  746930 


C  -  4  -  75 
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ommw  LOCATION  -A- 

miRK,  Aaonui  ac 


fercebtaob  FKsgunicT  or  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  nan:  746930  STATION  NAME:  FORT  ERAOO  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MORIS:  AUO  SOURS:  15-17 


DIRECTION 

5-9 

win  speed  in  mors 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

MBA1V 

WIND 

KEDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

6.2 

3.0 

.3  .2 

10.5 

4.6 

4.0 

020-040 

6.9 

4.0 

.5 

12.3 

4.6 

4.0 

050-070 

7.4 

4.1 

.2 

11.7 

4.3 

4.0 

(E)  000-100 

3.4 

1.7 

5.2 

4.0 

4.0 

110-130 

4.1 

1.3 

5.4 

3.3 

3.0 

140-160 

3.3 

1.7 

5.1 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

3.0 

2.2 

6.2 

4.6 

4.0 

200-220 

6.1 

6.0 

.0  .1 

13.0 

5.4 

5.0 

230-250 

4.9 

5.9 

11.5 

5.2 

5.0 

(«)  260-200 

1.9 

2.4 

4.5 

5.1 

5.0 

290-310 

1.1 

1.0 

2.6 

6.1 

5.0 

320-340 

1.9 

1.5 

4.0 

5.2 

5.0 

9NOABUI 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

51.0 

36.4 

3.9  .3 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  RUBIER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  76 
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crawnao  location 
OBwranc,  umnu  *c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HMD!  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

1ST  TO  IRC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


dhokticn  | 

1-4 

9-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  19-19  20-24  29-29  30-34  39-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  390-010 

.3 

6.5 

3.3 

2.0 

020-040 

.1 

7.3 

3.0 

2.0 

090-070 

2.2 

.2  .1 

6.2 

4.1 

3.0 

(E)  000-100 

■||| 

.9 

4.0 

3.4 

3.0 

110-130 

■IS 

.3 

3.4 

2.5 

2.0 

140-160 

.6 

4.3 

2.6 

2.0 

(0)  170-190 

2.0 

.1 

6.0 

4.0 

4.0 

200-220 

0.7 

2.9 

.3 

11.9 

3.4 

3.0 

230-290 

3.7 

.8 

.1 

4.5 

3.2 

2.0 

(W)  260-200 

1.9 

.1 

.1 

1.7 

3.6 

4.0 

290-310 

.9 

.9 

.1 

1.2 

5.5 

6-0 

320-340 

1.3 

.9 

.1  .1 

2.4 

5.0 

4.0 

WMUMLB 

1 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.5 

//////////// 

TOTALS 

1  44.3 

13.6 

1.4  .2 

100.0 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  77 
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operating  location 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRHICB  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  746930  STATION  HAKE:  FONT  BRAGG  AIR  BC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTS:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

1-4 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

5-9  10-14  13-19  20-24  23-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

KBAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■}  330-010 

4.3 

1.5 

5.8 

3.4 

3.0 

020-040 

3.7 

1.1  .3  .1 

5.2 

4.0 

3.0 

090-070 

4.0 

1.5 

5.5 

3.4 

3.0 

(E)  000-100 

1.7 

.3 

2.3 

3.1 

3.0 

110-130 

1.9 

.1 

2.0 

2.5 

2.0 

140-160 

2.7 

.3 

3.0 

2.9 

2.5 

(S)  170-190 

4.9 

1.3  .1 

6.3 

3.5 

3.0 

200-220 

0.3 

2.3  .1 

10.6 

3.6 

3.0 

230-230 

4.7 

.4 

5.2 

2.8 

2.0 

(N)  260-200 

.9 

.1 

1.0 

3.7 

3.0 

290-310 

.9 

.2  .2 

1.3 

5.1 

3.5 

320-340 

1.2 

1.2 

2.2 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

50.6 

//////////// 

TOTALS 

39.2 

9.2  .8  .1 

100.0 

1.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  78 
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orauran  location 
OB WIDIC,  ASHEVILLE  »c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HI  HD  DIRECT  I  OH  VERSUS  HI  HD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ggAflr BUM  W—Hl  746930  STATION  HAMEi  FORT  BRA 00  AIR  EC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  SI  -  JUR  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  AUO  HOURS:  ALL 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTI  ON 

1-4 

9-9 

10-14  19-19  20-24  2S-29  30-^4  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(«*“)  I 

% 

WIND 

WIND 

{■)  390-010 

6.0 

2.2 

.4  .0 

8.7 

3.9 

3.0 

020-040 

9.4 

3.9 

.5  .0 

9.3 

4.4 

4.0 

090-070 

4.2 

2.3 

.2  .0 

6.7 

4.2 

4.0 

(B)  000-100 

2.6 

.9 

.0 

3.5 

3.6 

3.0 

110-130 

1.9 

.9 

.0 

;.4 

3.2 

3.0 

140-160 

2.2 

.7 

2.9 

3.4 

3.0 

(1)  170-190 

2.9 

1.4 

.1  .0 

4.4 

4.1 

*  4.0 

200-220 

6.7 

3.6 

.4  .0 

10.8 

4.3 

* 

4.0 

230-290 

9.4 

3.1 

.3 

8.8 

4.3 

4.0 

(V)  260-200 

1.9 

1.2 

.1 

3.3 

4.4 

4.0 

290-310 

1.3 

.6 

.2 

2.0 

4.5 

4.0 

320-340 

2.2 

.0 

.1  .0 

3.2 

3.9 

3.0 

9MUMU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.0 

//////////// 

TOTALS 

42.7 

20.6 

2.3 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  79 
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cmmnm  location  •*•  pnowwi  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

tmnmc,  asbevxlle  rc  fkh  hourly  observations 

BUncm  MMOtl  746930  8TATICN  NAME:  FORT  BRAGS  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 

CMDMOtT  Al  CELLING  OK  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITS  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  SB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBOMBS)  | 

% 

WIHD 

WIHD 

<■)  350-010 

10.7 

4.6 

.8  .1 

16.2 

3.9 

3.0 

020-040 

10.1 

5.1 

1.0  .1 

16.4 

4.4 

4.0 

050-070 

4.7 

.6 

.5  .1 

6.2 

4.2 

3.0 

(■)  000—100 

3.5 

.4 

3.9 

2.9 

2.0 

110-130 

1.4 

.4 

1.8 

3.7 

3.5 

140-180 

1.8 

.5 

2.3 

3.4 

2.0 

(8)  170-190 

1.3 

.6 

.1 

2.4 

4.1 

4.0 

200-220 

3.1 

1.9 

.4 

7.4 

4.1 

3.0 

230-250 

3.9 

.5 

.1 

4.5 

3.4 

3.0 

(W)  280-280 

1.2 

.6 

1.9 

4.5 

4.0 

290-310 

.3 

.4 

.6 

5.4 

7.0 

320-340 

2.8 

1.0 

3.9 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.5 

//////////// 

TOTALS 

47.0 

17.2 

2.9  .3 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  779 


C  -  4  -  80 
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CnXATIHQ  LOCATION  *A 


iwtranc,  Mnmuut  nc 


PERCENTAGE  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


snnni  MMug 

Is  746930 

STATIC*  RAW:  FORT  BRAGS  AIR  HC 

LOT  TO  ITTCs  ♦  5 

PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  - 
MONTH:  SEP  SOURS:  00-02 

JUH  91 

1! 

1  M 

WIND  SPEED  IE  KNOTS 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

0.0 

3.6  .9  .1 

13.3 

4.2 

4.0 

020-040 

0.2 

2.7  .2 

9.1 

4.2 

4.0 

050-070 

■111 

1.7  .1 

4.3 

4.4 

4.0 

(!)  000-100 

.3  .1 

1.8 

3.6 

2.0 

110-130 

.3 

2.7 

3.0 

140-160 

l 

.6 

2.8 

3.0 

(S)  170-190 

Bill 

, 

2.4 

3.5 

3.0 

200-220 

5.4 

1.0 

7.2 

3.4 

3.0 

230-250 

mm. 

1.2 

4.9 

3.7 

4.0 

(«)  200-200 

B 

.1 

.3 

3.0 

3.0 

290-310 

.2 

3.5 

3.5 

320-340 

B 

.0  .4  .2 

3.7 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  5l.e 

//////////// 

TOTALS 

j  33.2 

13.0  1.7  .3 

100.0 

1.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  81 


USAFETAC/DS— 92/267  -  Pago  134 


operating  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  S5ATICH  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

1-4 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(!)  350-010 

12.6 

4.3  1.1 

18.0 

3.8 

3.0 

020-040 

5.7 

4.1  .4 

10.2 

4.6 

4.0 

050-070 

1.8 

1.0 

2.8 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

.4 

.3 

.8 

3.6 

3.0 

110-130 

.1 

.2 

.3 

11.7 

16.0 

140-160 

.1 

.1 

10.0 

10.0 

(8)  170-190 

1.2 

.3 

1.6 

3.1 

3.0 

200-220 

3.8 

2.0 

5.8 

3.6 

3.0 

230-250 

4.7 

.9 

5.6 

3.2 

3.0 

(W)  260-280 

1.4 

.6  .1 

2.1 

4.1 

4.0 

290-310 

.3 

.1  .1  .3 

-9 

9.5 

11.0 

320-340 

2.6 

1.4 

4.0 

4.1 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

47.9 

//////////// 

TOTALS 

|  34.6 

15.0  1.8  .5 

100.0 

2.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  82 
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operating  location  -a- 

U8AFRAC,  ASHEVILLE  SC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

13.8 

5.0 

1.8 

20.6 

4.1 

3.0 

030-040 

6.8 

6.3 

1.0 

14.1 

5.0 

5.0 

050-070 

2.4 

1.2 

3.7 

3.7 

4.0 

(E)  000-100 

.8 

.1 

.9 

2.1 

1.5 

110-130 

.3 

.3 

2.0 

2.0 

140-160 

.a 

.2  .1 

.7 

7.8 

7.5 

(8)  170-190 

1.0 

1.0 

2.6 

2.0 

200-220 

3.2 

1.1 

.1 

4.4 

3.8 

4.0 

230-250 

4.8 

2.2 

.1 

7.1 

3.9 

4.0 

(W)  260-200 

1.7 

1.0 

.1 

2.8 

4.3 

4.0 

290-310 

.2 

.3 

.6 

9.6 

11.0 

320-340 

2.3 

-9 

.2 

3.4 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

nniimimiuimiiiimimuiiiiiiiiiiuiuniiiiinuiniiiimuimii 

40.4 

111111111111 

TOTALS 

i  37.4 

18.0 

3.8  .1 

100.0 

2.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  83 
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onmnm  location 
oaunmc,  ashkvillk  kc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

anxim  NUMBERS  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  SOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  M 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.8 

5.2 

2.4 

12.4 

6.0 

6.0 

020-040 

7.2 

11.3 

3.9 

22.4 

6.2 

6.0 

050-070 

5.2 

6.6 

1.4  .1 

13.3 

5.9 

5.5 

(E)  080-100 

1.8 

2.4 

4.2 

4.8 

5.0 

110-130 

.8 

.6 

1.3 

3.5 

3.5 

140-160 

1.1 

.1 

1.2 

2.7 

2.0 

(8}  170-190 

2.3 

1.1 

.3 

3.8 

4.4 

3.5 

200-220 

4.1 

1.8 

.2 

6.1 

4.0 

4.0 

230-250 

3.6 

4.7 

.6 

8.8 

5.3 

5.0 

(«)  260-280 

3.3 

2.0 

.3 

5.7 

4.5 

4.0 

290-310 

2.4 

1.3 

.2 

4.0 

4.4 

4.0 

320-340 

3.3 

1.4 

.9 

5.7 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

|/////////////////////////////////////// ///////,//////////////,///////, /////// 

11.0 

//////////// 

TOTALS 

39.9 

38.5 

10.2  .1 

100.0 

4.8 

5.0 

total  number  of  observations 

900 

C  -  4  -  84 
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orauoiM  location 


OBAFBXAC,  MRIIU  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRA 00  AIR  RC 

1ST  *0  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.8 

2.3  .3 

14.8 

5.6 

5.0 

020-040 

B 

9.4 

2.0  .1 

5.6 

5.0 

050-070 

1 

6.6 

1.0 

13.7 

b  .3 

5.0 

(B)  080-100 

2.4 

2.2 

.1 

4.8 

4.7 

4.0 

110-130 

2.4 

.4 

2.9 

3.4 

3.5 

140-160 

2.9 

.1 

3.0 

2.1 

2.0 

(8)  170-190 

2.3 

2.0 

.3 

4.7 

5.1 

4.5 

200-220 

2.7 

4.7 

.8  .1 

8.2 

5.8 

6.0 

230-250 

2.6 

4.8 

.9 

8.2 

6.1 

6.0 

(V)  280-280 

1.8 

2.7 

.2 

4.7 

5.5 

5.0 

290-310 

2.3 

1.6 

.8  .1 

4.8 

5.5 

5.0 

320-340 

3.8 

2.0 

.8 

6.6 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

OHM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.0 

//////////// 

TOTALS 

43.8 

41.3 

9.2  .6 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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ORNOIM  LOCATION  *A* 
unrarac,  ashkville  hc 


FENCER nos  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 

LSI  TO  OTC:  ♦  5  MONTS:  SEP  BOORS:  15-17 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.3 

0.4 

1.4 

.1 

17.3 

5.4 

5.0 

020-040 

9.2 

7.2 

1.4  .1 

18.0 

5.1 

4.0 

050-070 

7.1 

4.9 

.3 

12.3 

4.4 

4.0 

(B)  000-100 

3.7 

2.7 

6.3 

4.0 

4.0 

110-130 

2.7 

.6 

3.2 

2.9 

2.0 

140-160 

2.4 

.6 

3.0 

3.0 

2.0 

(8)  170-190 

2.4 

1.1 

.i 

3.7 

4.0 

3.0 

200-220 

6.1 

4.0 

1.0 

11.9 

4.9 

4.0 

230-350 

2.3 

3.6 

.8 

6.7 

6.1 

6.0 

(W)  260-200 

1.0 

1.6 

.4 

3.0 

6.2 

7.0 

290-310 

1.1 

1.9 

.2 

3.2 

5.6 

6.0 

320-340 

2.1 

1.4 

.7 

4.2 

5.6 

4.5 

VARIASU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

47.4 

30.8 

6.3  .1 

.1 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  86 


USAFETAC/DS— 92/267  -  Pago  139 


( 


armenwo  location  -a*  percentage  frequency  or  occurrence  surface  wind  direction  versus  wird  breed 

snnnc,  uamiu  me  from  bourlt  observations 


BMXW  man:  746930  STATION  RAMBt  FORT  BRASS  AIR  HC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 
NORTH:  SEP  HOURS:  18-20 


WIRD  SPEED  IR  KNOTS 


DIRECTI  OR  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.7 

3.8 

1.0 

.3 

12.8 

4.6 

3.0 

020-040 

8.3 

3.0 

.3 

11.7 

3.6 

3.0 

050-070 

4.4 

1.7 

.2 

6.3 

3.6 

3.0 

(E)  000-100 

1.9 

.3 

2.2 

2.9 

2.0 

110-130 

1.6 

1.6 

2.1 

2.0 

140-160 

1.9 

.2 

2.1 

2.7 

2-0 

(8)  170-190 

2.2 

.2 

2.4 

2.9 

2.0 

200-220 

3.9 

2.1 

6.0 

3.7 

3-0 

230-250 

2.1 

.3 

2.4 

2.9 

2.0 

(W)  260-200 

.9 

.1 

1.0 

3.0 

2.0 

290-310 

£ 

.2 

.7 

4.5 

4.0 

320-340 

1.7 

1.1 

.1 

2.9 

4.5 

4.0 

VARIARU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// W/ 

47.9 

iiiiimnii 

TOTALS 

1  37.0 

13.0 

1.6 

.3 

100.0 

2.0 

3.0 

TOTAL  HUMBER  CP  OBSERVATIOHS  900 
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a  location  *a* 

,  ASHEVTLLB  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRHfCB  SURFACE  HIED  DIRBCTIOH  VERSUS  HIRD  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930  STATION  SANE:  FORT  BRASS  AIR  RC 
LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIRD  SPEED  IR  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5. 8 

3.3 

1.0 

.2 

10.3 

4.8 

4.0 

020-040 

6.7 

2.0 

.4 

.1 

9.2 

4.0 

4.0 

050-070 

3.7 

1.7 

.2 

.1 

5.7 

4.4 

4.0 

(1)  080-100 

1.0 

.3 

1.3 

3.2 

2.0 

110-130 

.8 

.6 

2.0 

2.0 

140-160 

1.7 

1.7 

2.9 

3.0 

(8)  170-190 

3.3 

.7 

4.0 

3.2 

3.0 

200-220 

3.4 

2.3 

.2 

6.0 

4.2 

4.0 

230-250 

1.1 

.7 

1.8 

3.7 

3.0 

(«)  260-280 

.2 

.3 

.6 

5.0 

5.0 

290-310 

.1 

.3 

.4 

4.8 

5-0 

320-340 

1.8 

1.2 

.4 

.1 

3.6 

5.5 

4.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

54.7 

//////////// 

TOTALS 

|  29.6 

12.8 

2.2 

.5 

100.0 

1.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  88 
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omsng  locatioh  *a*  percent mb  frequency  of  occukkkwcb  surface  wind  directi  or  versus  wind  speed 

OBAnmc,  Msnui  me  non  hourly  observatiors 


SrXrlOR  NUMBER:  746930  STATION  RAW:  FORT  BRAGG  AIR  HC 

1ST  ID  UPC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  8EP  SOURS:  ALL 


VIED  SPEED  IR  KNOTS 


DIRBCTI  OR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MBAS 

MEDIAN 

<— »  1 

« 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

0.5 

4.0 

1.5 

.1 

.0 

14.9 

4.8 

4.0 

020-040 

7.2 

5.0 

1.2 

.0 

14.2 

5.0 

4.0 

050-070 

4.2 

3.2 

.4 

.0 

7.8 

4.8 

4.0 

(R)  000-100 

1.7 

1.1 

.0 

2.8 

4.0 

4.0 

110-130 

1.1 

.2 

.0 

1.3 

3.2 

2.0 

140-160 

1.4 

.1 

.0 

.0 

1.5 

3.0 

2.0 

(8)  170-190 

2.1 

.0 

.1 

2.9 

3.8 

3.0 

200-220 

4.1 

2.6 

.3 

.0 

7.0 

4.3 

4.0 

230-250 

3.1 

2.3 

.3 

5.7 

4.7 

4.0 

(W)  260-200 

1.3 

1.0 

.2 

2.5 

4.8 

4.0 

290-310 

.9 

.7 

.2 

.1 

1.8 

5.5 

5.0 

320-340 

2.5 

1.3 

.4 

.0 

4.2 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

33.2 

//////////// 

TOTALS 

30.1 

23.9 

4.6 

.2 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIORS  7200 


C  -  4  -  89 
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okratiro  location  -a*  percentage  frequency  of  occurrence  surface  hud  direction  versus  wind  speed 

08AFR1RC,  ASHEVILLE  RC  FKM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRA 00  AIR  RC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORDS  JUL  81  -  JUS  91 
MONTE:  SEP  SOURS:  ALL 


CATBOONY  As  CEIL  IRQ  OR  300  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITS  VISIBILITY  08  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARC /OR 

VISIBILITY  OX  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEIL  INC 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION  |  1-4 

5-9 

NIK)  SPEED  IH  WOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(0RBR88B) 

1 

« 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

0.0 

10.3 

3.6  .9  .1 

23.0 

6.2 

6.0 

020-040 

10.0 

9.1 

.9 

20.0 

4.8 

4.5 

050-070 

7.3 

3.9 

.3 

11.4 

4.4 

4.0 

(E)  000-100 

1.3 

1.2 

.1 

,2.6 

4.8 

4.5 

110-130 

.9 

.1 

•1.0 

4.3 

3.0 

140-160 

1.4 

.1 

.1 

1.7 

3.4 

3.0 

(0)  170-190 

2.1 

.0 

2.9 

3.4 

2.5 

200-220 

3.5 

1.7 

5.2 

3.8 

4.0 

230-250 

2.6 

1.0 

3.6 

3.8 

4.0 

(R)  260-200 

.6 

.6 

.3 

1.6 

5.7 

5.0 

290-310 

320-340 

1.7 

1.6 

.8  .1 

4.2 

6.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.1 

//////////// 

TOTALS 

1  40.2 

30.3 

6.1  1.1  .1 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

770 

C  -  4  -  90 
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( 


anmamn  locaticw  *»■ 


PERCEWrACB  FRBQUERCT  OP  OCCUR RBRCE  SURFACE  WIND  D I  RECTI  OW  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


<  746930 


■narrow  rambi  fort  braog  air  rc 

1ST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
WORTH:  OCT  HOURS:  00-02 


DIRSCTICW 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

9.4 

2.7 

.9 

12.9 

3.9 

3.0 

020-040 

4.4 

2.9 

1.2 

8.5 

5.1 

4.0 

050-070 

1.0 

1.5 

.2 

2.7 

5.6 

5.0 

(E)  060-100 

.6 

.4 

.1 

1.3 

4.6 

3.0 

110-130 

.4 

.1 

.5 

5.4 

4.0 

140-160 

1.3 

.2 

.1 

1.6 

3.3 

2.0 

(6)  170-190 

1.6 

.9 

2.7 

4.1 

4.0 

200-220 

2.3 

.9 

.1 

3.2 

3.9 

3.5 

230-250 

1.9 

.6 

.2  .1 

3.0 

4.5 

3.5 

(!)  260-260 

.6 

.5 

.1 

1.4 

4.8 

4.0 

290-310 

.6 

.6 

.1 

1.4 

5.4 

5.0 

320-340 

3.2 

2.0 

.4 

5.7 

4.5 

4.0 

7HIMU 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////  iimiiimmmiiim 

55.1 

immimi 

TOTALS 

27.9 

13.4 

3.4  .2 

100.0 

2.0 

4.0 

TOTAL  RUKBKR  OP  OBSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  91 
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(nimrm  location  fkrcbrmb  frb querct  of  occurrsrcb  surface  wird  direction  versus  hind  speed 

BBAPHAC,  ASHEVILLE  EC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  END:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRASS  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

L8T  TO  OTC:  ♦  S  MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


VI  HD  SPEED  IH  KNOTS 


direction  | 

l  1-4 

9-9  10-14  19-19  20-24  29-29  30-34  39-39  40-49  50-64  QB  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  390-010 

13.4 

4.7 

.0  .1 

19.0 

3.8 

3.0 

020-040 

3.7 

3.4 

.9  .1 

8.1 

5.6 

5.0 

090-070 

.4 

1.0 

1.4 

5.0 

5.0 

(1)  000-100 

.3 

.4 

.1 

.9 

4.8 

5.0 

110-130 

.6 

.6 

2.7 

3.0 

140-160 

.8 

i.i 

3.3 

2.5 

(8)  170-190 

1.4 

1.9 

3.8 

4.0 

200-220 

2.4 

3.0 

3.3 

3.0 

230-290 

2.6 

.2 

3.0 

3.4 

2.0 

(«)  260-290 

1.0 

.1 

1.2 

3.7 

3.0 

290-310 

.9 

.1 

1.8 

5.3 

5.0 

320-340 

3.7 

2.2 

.4 

6.2 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

51.7 

nmiiimi 

TOTALS 

31.2 

14.3 

2.6  .2 

100.0 

2.0 

4.0 

TOTAL  SOMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  92 
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ornuran  locatic*  pbkchtovok  frequency  of  occurrence  surface  wind  directi cw  versus  wind  speed 

UBAFSXAC,  MBVI1U  EC  FROM  HOURLT  OB3ERVATIOHS 


746930 


STATIC*  KMC:  PORT  BRASS  AIR  NC 
1ST  TO  UTCJ  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  01  -  JUH  91 
KERB:  OCT  HOURS:  06-08 


DDOKTIO* 

9-9 

10-14  15-19 

WUVD  SPEED  IH  KH0T8 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

« 

MEN! 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  390-010 

13.1 

0.9 

.9  .1 

22.3 

4.3 

4.0 

020-040 

3.3 

4.4 

1.6 

9.4 

6.0 

6.0 

090-070 

.9 

1.1 

.3 

2.3 

5.4 

5.0 

(E)  000-100 

.4 

.3 

.1 

.9 

5.1 

4.5 

110-130 

.6 

.1 

.8 

3.4 

3.0 

140-160 

1.4 

.4 

1.8 

3.3 

3.0 

(8)  170-190 

1.0 

.2 

1.2 

2.9 

2.0 

200-220 

1.9 

1.9 

.1 

3.5 

4.4 

4.0 

230-290 

2.0 

.6 

3.4 

3.0 

2.0 

(W)  260-200 

.6 

.4 

1.1 

4.8 

4.0 

290-310 

.4 

.6 

.1 

1.2 

6.0 

5.0 

320-340 

9.2 

D 

.6  .2 

9.9 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

42.4 

//////////// 

TOTALS 

31.6 

22.0 

3.3  .3 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  93 
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ormnm  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
MIRKf  ABBEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  nmuti  746930  STATION  NAME:  FONT  BRASS  AIN  SC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

1  - 

9-9 

10-14 

19-19 

mm>  speed  in  mors 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

MIND 

(N)  390-010 

6.6 

0.9 

3.0 

.3 

18.4 

6.3 

6.0 

020-040 

9.0 

10.1 

3.9 

.2 

19.7 

6.6 

6.0 

090-070 

4.4 

3.0 

1.1 

9.2 

5.5 

5.0 

(E)  060-100 

1.7 

.6 

.3 

2.7 

4.5 

4.0 

110-130 

1.9 

1.3 

.1 

2.9 

4.4 

4.0 

140-160 

1.4 

1.0 

2.4 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

2.6 

1.4 

.2 

4.2 

4.5 

4.0 

200-220 

2.9 

1.0 

.9 

5.2 

5.5 

5.0 

230-290 

2.2 

3.4 

.9 

.1 

6.6 

5.9 

6.0 

(V)  260-200 

1.4 

1.9 

.2 

.1 

3.7 

5.8 

6.0 

290-310 

1.9 

.9 

.2 

.2 

2.5 

5.3 

4.0 

320-340 

2.2 

3.7 

2.2 

.3 

8.3 

7.3 

7.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

ununnnininnnunuuunuuuuuuntuiuunuuuuuuumu 

14.4 

uunnnn 

TOTALS 

33.0 

30.0 

12.6 

1.2 

100.0 

5.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  94 


USAFETAC/DS— 92/267  -  Page  147 


orawrna  location 

OBAFCTRC,  ASHEVILLE  PC 


PKWUEWTACS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

NOTION  POSERS  746930  STATION  RAMI:  FORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  Jin,  81  -  JUB  91 

1ST  TO  UTC :  ♦  5  MDRTB:  OCT  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IK  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.3 

7.8 

2.6 

.1 

16.9 

6.0 

6.0 

020-040 

5.6 

9.1 

2.2 

17.1 

6.2 

6.0 

050-070 

3.2 

5.6 

1.0 

9.8 

5.7 

6.0 

(B)  000-100 

1.6 

.5 

.1 

2.5 

3.6 

3.0 

110-130 

2.5 

.8 

.3 

3.5 

4.3 

3.0 

140-160 

2.3 

1.2 

.2 

3.7 

4.5 

4.0 

(0)  170-190 

3.0 

1.8 

.3 

5.2 

4  5. 

4.0 

200-220 

2.0 

3.5 

.9 

.1 

6.6 

6.k 

6.0 

230-250 

3.5 

3.0 

1.9 

8.5 

6.2 

6.0 

(V)  260-200 

1.9 

1.7 

.9 

4.5 

5.6 

5.0 

290-310 

1.3 

3.0 

1.2 

.3 

5.8 

7.4 

7.5 

320-340 

2.9 

3.0 

1.5 

.3 

7.7 

6.7 

7.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.3 

//////////// 

TOTALS 

|  36.5 

41.0 

13.1 

.7 

.1 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OB8ERVATIOPS  930 
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onmnao  location  •*• 
unnmc,  unvnii  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT j. OH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  8IUICM  RAKE:  FORI  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LOT  ID  DTC:  *  5 

NORTE:  OCT  BOURS:  15-17 

DIRECTION  | 

l  1-4 

9-9 

10-14  19-19 

WIND  BPEBD  IR  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  390-010 

0.4 

6.3 

1.6  .4 

17.0 

5.4 

5.0 

030-040 

6.2 

6.9 

1.9 

14.6 

5.6 

5.0 

090-070 

4.9 

1.9 

.6 

7.1 

4.4 

4.0 

(l|  000-100 

3.3 

1.9 

.1 

4.9 

3.7 

3.5 

110-130 

2.7 

.9 

3.5 

3.8 

3.0 

140-160 

2.2 

.6 

.1 

2.9 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

2.9 

1.1 

.2 

4.2 

3.8 

3.0 

200-220 

4.9 

4.1 

.9 

9.9 

5.1 

4.5 

230-290 

3.1 

2.3 

.4  .1 

5.9 

5.0 

4.0 

(*)  260-200 

1.3 

1.9 

.6 

3.4 

6.2 

6.0 

290-310 

1.4 

2.2 

1.1 

4.6 

6.6 

6.0 

320-340 

2.3 

4.9 

2.2  .1 

9.0 

6.8 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

imimimiinimimiiiiiiiitmiiuitirimitimimniiinimimuu  12.8 

//////////// 

TOTALS 

1  *3-3 

33.4 

9.9  .6 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  96 
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craurrnw  locatici i 

HHRHC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURF  AC  B  WIND  DIRECTION  VERSUS  FIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mm:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRA 00  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

1  M 

9-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-3*'  40-49  50-64  UB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(!)  390-010 

7.7 

2.0 

.8  .1 

.1  .1 

10.9 

4.4 

3.0 

020-040 

4.2 

4.7 

.4 

9.4 

5.2 

5.0 

090-070 

1.8 

.9 

.2 

2.9 

3.8 

2.0 

(I)  000-100 

.4 

.3 

.8 

3.6 

4.0 

110-130 

1.9 

.9 

.1 

2.2 

4.6 

4.0 

140-160 

1.9 

.4 

.1 

2.0 

3.7 

3.0 

(8)  170-190 

1.4 

.3 

.1 

l.B 

3.3 

2.0 

200-220 

2.9 

1.0 

.2 

4.1 

3.4 

3.0 

230-290 

1.3 

.4 

.2 

1.9 

4.1 

3.0 

(V)  260-280 

1.1 

1.1 

2.9 

3.0 

290-310 

.6 

.8 

.1 

1.5 

5.7 

6.0 

320-34P 

2.9 

1.3 

.2 

4.0 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

57.5 

//////////// 

TOTALS 

|  26.9 

12.6 

2.4  .1 

.1  .1 

100.0 

1.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  97 
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LOCATION  "A- 
AsasviLiJt  rc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


R:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  RC 
LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
HONTB:  OCT  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES ) 

- 

9-9 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  390-010 

6.6 

2.7 

.6  .2 

10.3 

4.3 

3.0 

020-040 

4.1 

4.2 

.8 

9.0 

5.2 

5.0 

090-070 

1.7 

2.2 

.3 

4.2 

5.2 

5.0 

(B)  060-100 

.8 

.2 

1.0 

3.3 

3.0 

110-130 

.6 

.3 

.2 

1.3 

4.7 

3.0 

140-160 

2.7 

.9 

.2 

3.4 

3.8 

3.0 

<S)  170-190 

2.6 

.8 

.2 

3.8 

3.7 

4.0 

200-220 

1.1 

1.0 

.2 

2.3 

5.0 

5.0 

230-290 

1.8 

1.0 

2.8 

3.7 

3.0 

(«)  260-280 

.5 

.2 

.1 

.9 

4.1 

3.5 

290-310 

.6 

1.4 

.5  .1 

2.8 

7.3 

7.5 

320-340 

2.9 

1.0 

.4 

4.3 

4.1 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

inniinmimimimnmiimmminmmiiiiiimiiniiitimimiii 

54.0 

//////////// 

TOTALS 

26.8 

19.5 

3.5  .3 

100.0 

2.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  «  -  98 
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orauroe  location 

OSAFEEA C,  ASHEVILLE  IVC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  KMfltl  746930  STATION  RAW:  PORT  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

•19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OBGMBS)  | 

t 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

9.0 

5.4 

1.4 

.2 

.0  .0 

16.0 

4.9 

4.0 

020-040 

4.7 

5.7 

1.6 

.0 

12.0 

5.8 

6.0 

050-070 

2.2 

2.2 

.5 

4.9 

5.2 

5.0 

(E)  000-100 

1.2 

.6 

.1 

1.9 

4.0 

4.0 

110-130 

1.3 

.5 

.1 

1.9 

4.2 

4.0 

140-160 

1.7 

.6 

.1 

.0 

2.4 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

2.1 

.9 

.1 

3.1 

4.0 

4.0 

200-220 

2.5 

1.0 

.4 

.0 

4.7 

4.B 

4.0 

230-250 

2.4 

1.5 

.5 

.0 

4.4 

4.9 

4.0 

(V)  260-200 

1.1 

.8 

.3 

.0 

2.2 

5.3 

4.5 

290-310 

.9 

1.3 

.4 

.1 

2.7 

6.5 

6.0 

320-340 

3.1 

2.7 

1.0 

.1 

6.9 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

37.0 

//////////// 

TOTALS 

1  32.2 

24.0 

6.5 

.4 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  99 
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oferatihc  location  -a* 
usafbtac,  asheville  bc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGO  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

LOT  TO  UTC:  *  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CAXBOORT  A:  CELLING  OB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  OE  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEIL  IRQ 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1 

5-9 

WIHD  SFES)  IH  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

7.4 

8.9 

1.9  .8  .1  .1 

19.2 

6.2 

6.0 

020-040 

4.7 

10.4 

2.4 

17.5 

6.4 

6.0 

050-070 

1.3 

3.8 

1.3 

6.5 

6.7 

6.0 

(E)  080-100 

1.7 

1.2 

.1 

3.1 

4.1 

3.0 

110-130 

2.8 

.8 

.1 

3.8 

4.1 

4.0 

140-160 

3.9 

2.4 

.4 

6.7 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

3.0 

1.7 

4.7 

3.9 

4.0 

200-220 

2.6 

1.5 

4.0 

3.9 

4.0 

230-290 

1.7 

.9 

.1  .1 

3.0 

4.7 

3.5 

(W)  260-280 

1.9 

.9 

2.8 

4.1 

4.0 

290-310 

.7 

1.3 

.5 

2.6 

7.3 

8.0 

320-340 

4.3 

2.8 

1.3  .1 

8.6 

5.4 

4.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.5 

//////////// 

TOTALS 

]  36.0 

36.6 

8.1  1.0  .1  .1 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  743 

C  -  4  -  100 
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oraxnrc  location  **■ 


PBROORACB  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

onnac,  Asheville  k  from  hourly  observations 


mnoi  mn 

Ri  746930 

STATION  RMS:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

PERIOD  OF  RBOORD:  JUL  61  - 

JUH  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 

DIRECTION 

1  ” 

5-9 

WIRD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL 

% 

NEAR 

WIRD 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

7.7 

3.0 

.4  .1 

11.2 

4.2 

4.0 

030-040 

3.6 

3.6 

.7 

7.8 

5.3 

5.0 

050-070 

1.3 

.6 

.3 

2.2 

4.9 

4.0 

(1)  000-100 

.3 

.1 

.4 

5.3 

4.0 

110-130 

.7 

.1 

.8 

3.3 

4.0 

140-160 

1.2 

.0 

2.0 

3.9 

2.5 

(0)  170-190 

.1 

3.3 

4.9 

4.0 

200-220 

.4 

4.4 

4.7 

4.0 

230-250 

■S 

m 

.9 

4.1 

5.8 

4.0 

(«)  360-200 

1.1 

2.1 

.2  .1 

3.6 

6.2 

6.5 

290-310 

1.2 

2.7 

.3  .1 

4.3 

6.3 

6.0 

320-340 

a 

.3  .1 

6.0 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

CAW 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  49 . 8 

//////////// 

TOTALS 

|  26.0 

20.0 

3.7  .3  .1 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  101 
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LOCATION  *A' 


ASHEVILLE  K 


HBOWMi  FRBQUERCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


R:  746930 


mnCR  MAKE:  FOR T  BRACG  AIR  RC 
LSI  TO  OTC:  *  S 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  ROW  HOURS:  03-05 


WHO  SPEED  IR  KNOTS 


Dumcnai  j 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIHD 

MEDIAN 

WIHD 

(■)  330-010 

7.7 

4.6 

.3 

12.6 

4.2 

4.0 

020-040 

4.7 

2.8 

.6 

8.0 

4.5 

4.0 

030-070 

.9 

.7 

1.6 

4.5 

4.0 

(E)  000-100 

.9 

.1 

1.0 

3.0 

2.0 

110-130 

.3 

.1 

.1 

.6 

5.2 

4.0 

140-160 

1.1 

.1 

1.2 

3.2 

3.0 

(6)  170-190 

1.2 

1.4 

.1 

2.8 

4.7 

5.0 

200-220 

2.2 

1.7 

.2 

4.1 

4.4 

4.0 

230-230 

1.6 

.8 

.4 

2.8 

4.9 

4.0 

(«)  260-260 

•  8 

2.4 

1.0 

.1 

4.3 

7.2 

6.0 

290-310 

l.S 

2.7 

.3 

.1 

4.9 

6.0 

5.5 

320-340 

2.9 

1.3 

.9 

.1 

5.2 

5.4 

4.0 

variable 

1 

CALM 

mummiimimiimiiiimimimiinmnumintiriinniiinnuii 

51.0 

//////////// 

TOTALS 

26.1 

18.7 

3.9 

.3 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  QBSKHVATIORS  900 


C  -  4  -  102 
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location  *a 


HaBMi  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  D I  RECTI  OR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

STATION  RANKS  FORT  BRA0Q  AIR  EC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  NORTH:  ROW  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IH  KNOTS 


DIRECTI  CM  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.4 

5.0 

1.2 

.1 

13.8 

4.9 

4.0 

020-040 

4.2 

3.7 

.4 

8.3 

4.9 

4.0 

050-070 

.7 

1.3 

2.0 

5.3 

6.0 

(E)  000-100 

.3 

.1 

.4 

4.5 

3.5 

110-130 

.6 

.4 

.2 

1.2 

5.7 

6.0 

140-160 

1.6 

.1 

1.7 

3.0 

3.0 

(0)  170-190 

1.6 

.7 

.4 

2.7 

4.6 

3.0 

200-220 

2.3 

1.6 

.6 

4.4 

5.3 

4.0 

230-250 

H 

2.0 

.4 

4.4 

5.1 

5.0 

(V)  260-200 

RH 

1.9 

.4 

3.2 

6.2 

6.0 

290-310 

•  S 

2.0 

.4 

.1 

3.9 

7.1 

7.0 

320-340 

3.7 

3.0 

.7 

.2 

7.6 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

46.3 

//////////// 

TOTALS 

j  25.9 

22.6 

4.7 

.3 

.1 

100.0 

2.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  103 
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(J0BBAXIB8  LOCMIOI  *A*  FPCmg  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VIED  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPEIHC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICM  NUMBER:  746930  STATION  BAME:  FONT  BRAOO  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

LA  TO  AC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

WIID  SPEED  IB  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

7.6 

3.3 

.6  .1 

17.0 

6.7 

6.0 

020-040 

3.6 

6.0 

1.7 

11.2 

6.2 

6.0 

050-070 

2.9 

4.0 

.6 

.2 

7.7 

5.7 

6.0 

(E)  000-100 

1.7 

1.1 

.2 

3.0 

4.5 

4.0 

110-1)0 

1.0 

.1 

.1 

1.2 

3.4 

2.0 

140-160 

1.6 

1.0 

.3 

3.7 

5.5 

5.0 

(0)  170-190 

3.2 

1.9 

.4 

5.6 

4.7 

4.0 

200-220 

3.2 

3.0 

1.2 

7.4 

5.6 

6.0 

2)0-250 

2.4 

2.9 

.0 

.1 

6.2 

5.8 

5.0 

(«1  260-200 

1.0 

1.6 

1.7 

.1 

4.3 

7.8 

8.0 

290-)10 

1.7 

2.6 

1.8 

.3  .1 

6.4 

8.1 

8.0 

320-340 

1.1 

2.9 

2.0 

.6  .2 

6.8 

8.9 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.4 

//////////// 

TOTALS 

|  20.0 

35.5 

14.1 

1.9  .4 

100.0 

5.2 

6.0 

TO Da  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  «  -  104 
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OramM  LOCATION  **•  PHWaHACl  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

unranc,  wbiu  no  from  hourly  observations 


746930 


STATIC*  mi  FONT  BRASS  AIN  NC 
1ST  TO  UTCl  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


DIMKTICH 

1-4 

9-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  (.9  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  390-010 

3.7 

0.2 

2.7 

.2 

12.8 

6.6 

6.0 

020-040 

4.4 

4.7 

1.1 

10.2 

5.4 

5.0 

090-070 

3.7 

3.0 

.4 

7.9 

5.1 

5.0 

(E)  000-100 

1.0 

1.0 

.2 

3.0 

4.5 

4.0 

110-130 

1.1 

.3 

1.4 

3.2 

3.0 

140-160 

1.4 

1.0 

.2 

2.7 

4.6 

4.0 

(0)  170-190 

3.4 

3.2 

1.2 

.1 

8.0 

6.1 

6.0 

200-220 

3.7 

9.2 

2.0 

.3 

11.2 

6.6 

6.0 

230-290 

3.3 

9.2 

1.4 

.3 

.1 

10.4 

6.4 

5.5 

(M)  200-200 

2.4 

3.1 

1.0 

.1 

7.2 

6.5 

6.0 

290-310 

2.0 

2.4 

3.7 

.9 

9.0 

8.8 

10.0 

320-340 

1.4 

3.9 

2.9 

.1 

8.3 

7.9 

8.0 

VARIMU 

1 

CALM 

////////////////////////////////////// miiimiiinimiiiinumi  numu 

7.0 

//////////// 

TOTALS 

32.3 

40.0 

17.4 

2.0 

.1 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  105 
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OKMTIN  LOCATION  FEBCEMTAOB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ABBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MORTB:  NOV  HOURS:  15-17 

DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIIS)  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  OB  65  TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  390-010 

6.1 

5.6 

2.1 

13.8 

5.5 

5.0 

020-040 

4.2 

2.8 

1.3 

8.3 

5.2 

4.0 

050-070 

2.7 

2.0 

.4 

5.1 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.6 

.4 

2.0 

3.3 

3.0 

110-130 

1.7 

.1 

1.8 

2.8 

2.5 

140-160 

1.9 

.2 

2.1 

3.3 

3.0 

(8)  170-190 

4.1 

2.4 

.9 

.1 

7.6, 

5.0 

4.0 

200-220 

9.S 

3.1 

1.2 

.1 

10.2* 

5.1 

4.0 

230-290 

3.3 

2.6 

1.6 

7.7 

5.9 

5.0 

(«)  260—280 

2.7 

2.6 

1.2 

.2 

6.7 

6.3 

6.0 

290-310 

.8 

2.9 

2.1 

.8 

6.6 

9.4 

8.0 

320-340 

l.S 

3.6 

2.4 

.3 

8.1 

7.7 

8.0 

NUtUUI 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  20 . 1 

//////////// 

TOTALS 

j  36.7 

26.5 

13.2 

1.5 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  HUWER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  106 
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crawms  locati  cm  *»•  pkrckwtacb  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

KHICK,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATION 8 


HMttlOH  mull  746930  STATION  KAMB:  FORT  BRAOO  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

LOT  TO  (RC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


DIKKTICH 

w 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.9 

2.7 

.7 

9.2 

4.1 

4.0 

020-040 

3.2 

2.8 

.7 

6.7 

5.0 

5.0 

050-070 

.8 

.3 

.6 

1.7 

5.7 

5.0 

(B)  060-100 

.4 

.4 

.9 

4.8 

4.5 

110-130 

.7 

.2 

.1 

1.0 

4.0 

3.0 

140-160 

2.0 

.1 

2.1 

2.7 

2.0 

(8)  170-190 

2.4 

.9 

.2 

3.6 

4.3 

4.0 

200-220 

2.3 

1.2 

.3 

3.9 

4.5 

4.0 

230-250 

1.4 

1.7 

.4 

3.6 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.4 

.4 

3.0 

5.7 

6.0 

290-310 

1.0 

2.0 

1.2  .1 

4.3 

7.5 

7.0 

320-340 

1.3 

3.3 

1.3  .1 

6.1 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

54.0 

//////////// 

TOTALS 

22.5 

17.0 

5.9  .2 

100.0 

2.4 

5.0 

TOTAL  BUM 

HER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  107 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEmC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

LSI  TO  IRC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  <38  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(OBONBB) 

« 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.1 

3.1 

.6 

8.8 

4.5 

4.0 

020-040 

3.4 

2.7 

.4 

6.6 

4.8 

4.0 

050-070 

1.4 

1.3 

.2 

3.0 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

.6 

.2 

.8 

4.1 

3.0 

110-130 

1.3 

.2 

1.6 

2.8 

2.0 

140-160 

2.1 

.8 

2.9 

3.1 

2.0 

(8)  170-190 

3.4 

1.6 

.3 

5.3 

4.4 

4.0 

200-220 

1.9 

1.3 

.1 

3.3 

4.3 

3.5 

230-250 

1.7 

.9 

.8 

3.3 

5.5 

4.5 

(N)  260-280 

1.6 

1.1 

.4 

3.1 

6.1 

5.0 

290-310 

.9 

1.7 

.9 

3.4 

7.1 

7.0 

320-340 

2.6 

3.4 

1.2 

.3 

7.6 

6.4 

6.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

50.3 

//////////// 

TOTALS 

26.0 

18.3 

4.9 

.3 

100.0 

2.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  108 
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LOCATION  ’*■ 


PERCENTAGE  FRBQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


III  746930  STATION  HMi  PONT  BRASS  AIR  HC 
LST  TO  UTCi  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  SI  -  JUR  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


tnm>  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  HEAR  MEDLAR 


(WORSES)  | 


(R)  350-010 
020-040 
050-070 
(I)  000-100 
110-130 
140-160 
(0)  170-190 
200-220 
230-250 
(V)  200-200 
290-310 
320-340 


(AIM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  37.3  //////////// 

TOTALS  27.9  25.1  0.7  .  9  100.0  3.5  5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7200 
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ORMTIN  lOCMIO*  "A* 

usAnmc,  KBBEmjz  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MMBKl  .46930  STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIN  RC 

LST  TO  VIC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTS:  NOV  HOURS:  ALL 


CATEGORY  At  CEILING  SB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

OB  1/2  MILE  (0000  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(Dtoms)  | 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

9.7 

S.9 

2.3 

19.9 

5.5 

5.0 

020-040 

7.3 

8.7 

1.6 

17.6 

5.5 

5.0 

050-070 

2.6 

3.2 

.7  .1 

6.6 

5.8 

6.0 

(I)  000-100 

1.1 

.7 

1.8 

4.3 

4.0 

110-130 

1.1 

.3 

1.5 

3.5 

3.0 

140-160 

1.5 

1.0 

.1 

2.6 

5.4 

4.0 

(8)  170-190 

1.3 

2.4 

.5 

4.1 

5.6 

5.0 

200-220 

2.4 

2.3 

.3 

5.0 

5.0 

5.0 

230-250 

.7 

3.7 

.7  .1 

5.1 

6.9 

6.0 

(V)  260-200 

1.5 

2.7 

.2 

4.5 

5.9 

6.0 

290-310 

1.0 

1.5 

.2  .1  .1 

3.0 

6.6 

5.5 

320-340 

3.5 

3.0 

.5 

7.0 

4.7 

4.0 

NUDUU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.2 

//////////// 

TOTALS 

|  32.7 

36.4 

7.1  .3  .1 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  NUWER  OF  OBSERVATIONS  874 
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CFKRATIRO  LOCATION  •**  PBHCCTM SB  FR8QUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 

gnnnc,  asheville  me  from  hourly  observations 


STATION  Mann  746930  STATION  RAW:  fort  braog  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 

LOT  TO  UTC:  *  5  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


li 

1  ~ 

9-9 

10-14  19-19 

WIND  SPEED  HI  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  390-010 

9.9 

9.0 

.4 

11.3 

4.7 

4.0 

020-040 

2.9 

2.9 

.9 

5.9 

5.5 

5.0 

090-070 

1.1 

1.8 

5.6 

6.0 

(E)  000-100 

1.3 

.2 

1.5 

3.2 

2.5 

110-130 

.1 

.2 

.8 

4.7 

2.0 

140-100 

•« 

.4 

.9 

4.4 

4.5 

(S)  170-190 

2.4 

1.1 

.7 

4.1 

4.7 

,  4.0 
♦ 

200-220 

3.9 

2.7 

.3 

7.0 

4.6 

i  4.0 

230-290 

2.9 

2.2 

.2 

5.3 

4.7 

4.0 

(W)  200-200 

2.1 

1.1 

.1 

3.3 

4.4 

4.0 

290-310 

1.0 

2.0 

.3  .9 

5.3 

6.8 

6.0 

320-340 

4.0 

2.3 

.7 

7.0 

4.6 

4.0 

9MUARU 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

45.9 

//////////// 

TOTALS 

|  28.4 

21.3 

3.8  .5 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  RUMHER  OF  OBSERVATIONS 

920 

C  -  4  -  111 
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ammn  location 

DtUITK,  ASHEVILLE  HC 


PERCENT  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBKR:  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIN  HC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DECREES) 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

10.1 

3.7 

1.2  .1 

15.1 

4.3 

4.0 

020-040 

3.0 

2.4 

.3  .1 

5.9 

5.0 

4.0 

050-070 

1.2 

.9 

.1 

2.2 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

.2 

.3 

.5 

4.4 

5.0 

110-130 

.3 

.1 

.4 

4.5 

4.0 

140-160 

.8 

.1 

.2 

1.1 

4.7 

3.0 

(8)  170-190 

2.0 

1.2 

.2 

3.4 

4.5 

4.0 

200-220 

3.6 

2.6 

.1 

6.3 

4.3 

4.0 

230-250 

4.0 

2.0 

.3 

6.3 

4.2 

4.0 

(«)  260-280 

1.7 

1.3 

.1 

3.1 

4.3 

4.0 

290-310 

2.3 

1.8 

1.1 

5.2 

5.8 

5.0 

320-340 

3.9 

2.9 

.7 

7.5 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.0 

//////////// 

TOTALS 

33.1 

19.3 

4.3  .2 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

921 

C  -  4  -  112 
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orawrnK  location 
rnrrac,  Asheville  k 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGQ  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L8T  TO  trrc:  »  5  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECTION  | 

\  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.6 

3.6 

1.3 

14.7 

4.2 

3.0 

020-040 

2.9 

2.9 

.3  .3 

6.5 

5.7 

5.0 

050-070 

1.5 

1.0 

2.5 

4.5 

4.0 

(E)  060-100 

.5 

.2 

.8 

3.1 

3.0 

110-130 

.3 

.i 

.4 

3.5 

3.0 

140-160 

1.2 

.i 

1.3 

2.9 

3.0 

(S)  170-190 

2.0 

.8 

.4 

3.1 

4.7 

4.0 

200-220 

3.4 

2.5 

5.9 

4.5 

4.0 

230-259 

4.0 

1.4 

.8 

6.2 

4.5 

4.0 

|«)  260-260 

1.6 

1.3 

3.1 

4.3 

4.0 

290-310 

.9 

2.2 

.3  .1 

3.5 

6.5 

6.0 

320-340 

4.9 

3.4 

.3  .1 

8.7 

4.9 

4.0 

VMtIANU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.3 

//////////// 

TOTALS 

|  33.2 

19.5 

3.4  .5 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 

C  -  «  -  113 
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USAFEttC,  ASHEVILLE  EC 


Fnannoi  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIOHS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  IUKB:  FORT  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

1ST  TO  UPC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KK0T8 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.8 

7.0 

2.7 

.2 

14.7 

6.4 

6.0 

020-040 

5.5 

5.4 

1.7 

.2 

12.9 

5.7 

5.0 

050-070 

2.5 

2.2 

.4 

5.1 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

1.2 

.4 

.1 

1.7 

4.1 

4.0 

110-130 

1.4 

.3 

1.7 

3.4 

3.0 

140-160 

2.6 

.4 

3.0 

3.1 

3.0 

(8)  170-190 

2.6 

2.3 

.1 

5.0 

4.5 

4.0 

200-220 

3.7 

3.8 

1.5 

.1 

9.1 

6.0 

5.0 

230-250 

4.1 

2.8 

1.6 

8.5 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

1.0 

2.2 

.4 

3.6 

6.3 

5.0 

290-310 

1.3 

3.4 

1.8 

.3 

7.0 

7.5 

8.0 

320-340 

2.9 

3.9 

2.8 

.5 

10.2 

7.6 

7.0 

VAJUAHUB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.4 

//////////// 

TOTALS 

33.8 

34.1 

13.1 

1.3 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  924 
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operating  location 

UB »mc,  ASHEVILLE  He 


PERCENTAGE  FREQUENCY  CY  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIKD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUtSER:  746930  STATION  RAMS:  FORT  BRAOC  AIR  HC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  61  -  JUN  91 
MONTH:  DEC  SOURS:  12-14 


DIRECTION 


(■)  330-010 
020-040 
030-070 
(E)  000-100 


WIND  SPEED  IE  KNOTS 

1-4  3-9  10-14  13-19  20-24  23-29  30-34  33-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL  HEAR  MEDIAE 

%  WIND  WIND 


110-130 


140-160 


(S)  170-190 


230-230 


(«)  260-260 


mmmmmmmimmmmmmmmmmiimmmmmmmii  9 . 6  /  mm  mu 


29.1  41.6  16.8  2.5  .2  .1 


100.0  6.0  6.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  924 
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PKRLERIACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  FORT  BRASS  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

1ST  TO  UTCs  ♦  5  NORTH:  DEC  HOURS:  15-17 


onmnaa  locatior  -a* 

WAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 
HnanOB  NUMBER:  746930 


WIRD  SPEED  IR  KNOTS 


direction 

(DECREES) 

"* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(N)  350-010 

5.8 

5.3 

1.2 

.1 

12.4 

5.5 

5.0 

020-040 

5.3 

3.1 

.7 

.1 

9.2 

4.6 

4.0 

050-070 

2.1 

1.0 

.5 

3.6 

5.0 

4.0 

(1)  080-100 

1.5 

.9 

.2 

2.6 

4.7 

4.0 

110-130 

.7 

.1 

.8 

3.1 

3.0 

140-160 

1.7 

.5 

2.3 

3.1 

3.0 

(S)  170-190 

3.8 

3.3 

.7 

7.B 

5.3 

5.0 

200-220 

5.7 

6.0 

1.6 

.3 

13.6 

5.6 

5.0 

230-250 

3.9 

4.0 

1.0 

9.0 

5.4 

5.0 

(«)  260-280 

2.7 

2.2 

.7 

.1 

5.7 

5.7 

5.0 

290-310 

2.3 

2.9 

1.3 

.3 

.1 

7.0 

7.2 

6.0 

320-340 

1.9 

3.5 

2.3 

.5 

.1 

8.3 

8.2 

8.0 

9AKUNL1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.8 

//////////// 

TOTALS 

37.4 

32.8 

10.2 

1.4 

.1 

.1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  RUBBER  OF  OBSERVATIONS  916 


C  -  4  -  116 


USAFBTAC/DS— 92/267  -  Pago  169 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVAnONS 

STATION  HAW:  FORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

9-9  10-14 

15-19  20-24 

25-29 

30-34  39-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  390-010 

9.6 

2.9 

.5 

9.0 

4.4 

4.0 

020-040 

3.2 

1.9 

.4 

5.2 

4.5 

4.0 

090-070 

1.6 

.8 

.3 

2.7 

4.9 

4.0 

(E)  000-100 

.9 

.1 

.2 

.9 

4.4 

2.5 

110-130 

.3 

.2 

.5 

4.2 

4.0 

140-160 

1.2 

.5 

.1 

1.9 

3.9 

3.0 

(8)  170-190 

1.8 

2.4 

.2 

4.4 

5.0 

5.0 

200-220 

3.6 

1.6 

.1 

5.4 

3.7 

3.0 

230-290 

2.3 

1.4 

.1 

.1 

3.9 

4.8 

4.0 

{«)  260-200 

2.0 

.9 

.1 

.1 

3.1 

5.5 

3.5 

290-310 

1.0 

1.2 

.9 

.1 

3.2 

7.0 

7.0 

320-340 

2.7 

3.6 

.7 

.3 

7.3 

5.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

52.5 

//////////// 

TOTALS 

29.6 

17.1 

3.5 

.5 

.1 

.1 

100.0 

2.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  912 


OFHWroa  LOCATION  *A- 
OBAFEXMC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  746930 
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OFEAATINO  LOCATION  RKBRMK  FRBQU1HCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

osafrac,  uarau  me  from  bourlt  observations 


746930 


STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  WC 
LSI  TO  UPC  I  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTS:  DEC  BOURS:  21-23 


DIRECTION 

1-4 

9-9 

Win  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  19-19  20-24  29-29  30-34  39-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDLAH 

WIND 

(N)  390-010 

4.1 

3.4 

1.3 

8.8 

5.2 

5.0 

020-040 

3.6 

1.9 

.9 

5.7 

4.2 

4.0 

090-070 

1.4 

.7 

.1 

2.2 

4.6 

4.0 

(I)  080-100 

.9 

.4 

.3 

1.3 

6.1 

6.0 

110-130 

.4 

.1 

.5 

2.6 

2.0 

140-160 

.1 

.8 

.9 

6.8 

7.5 

(8)  170-190 

2.3 

2.4 

.4  .1 

5.3 

5.4 

5.0 

200-220 

3.2 

3.1 

.1 

6.4 

4.7 

4.5 

230-290 

1.9 

1.8 

3.3 

4.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.6 

.9 

.1 

2.3 

4.9 

4.0 

290-310 

1.1 

1.6 

.9  .2  .2 

3.7 

7.3 

5.0 

320-340 

2.3 

4.9 

.9  .1 

7.5 

6.1 

6.0 

manu 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

52.2 

//////////// 

TOTALS 

|  22.1 

20.8 

3.7  .4  .3 

100.0 

2.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  912 
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cnauamM  location  pnamn  frequency  op  occurrence  surface  vied  directi  oh  versus  wind  speed 

auramc,  ashevills  hc  from  hourly  observatiohs 


746930 


STATION  HAMS:  FOR T  BRA 00  AIR  HC 
1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 
MOUTH:  DEC  SOURS:  ALL 


direction  |  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEED  IX  KNOTS 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

<— «>  1 

% 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

6.3 

4.0 

1.4 

.1 

12.7 

5.1 

4.0 

020-040 

3.0 

2.9 

.0 

.1 

7.7 

5.2 

4.5 

050-070 

1.7 

1.2 

.3 

3.2 

5.1 

4.0 

(E)  000-100 

.9 

.5 

.1 

1.5 

4.6 

4.0 

110-130 

.6 

.2 

.0 

.8 

3.7 

3.0 

140-160 

1.2 

.5 

.0 

1.8 

3.8 

3.0 

(0)  170-190 

2.4 

2.0 

.5 

.0 

4.9 

5.1 

5.0 

200-220 

3.0 

3.9 

.0 

.1 

8.5 

5.3 

5.0 

210-250 

3.1 

2.6 

.0 

.1 

6.5 

5.3 

5.0 

(*)  260-200 

1.9 

1.5 

.3 

.0 

.0 

.0  .0 

3.8 

5.4 

4.0 

290-310 

1.6 

2.4 

1.1 

.3 

.1 

5.5 

7.2 

6.0 

320-340 

3.0 

3.4 

1.3 

.3 

.0 

.0 

8.1 

6.5 

6.0 

VNUAEU 

CALM 

innnnniimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiii 

35.2 

llllllllllll 

TOTALS 

30.3 

25.9 

7.4 

1.0 

.1 

100.0 

3.6 

5.0 

TODO,  ROfBXR  OF 

OBSERVATIOHS  7350 
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OFERATIM  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  PREQUBECY  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 

unirac,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

RATI  CM  HUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRASS  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  NORTH:  DEC  HOURS:  ALL 

CATRQOMT  At  CBILIHO  OR  200  BUT  T»«  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILS  (0800  METERS) . 

AMI /OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIHO  SB  200  FEET. 


WIRD  SPEED  IR  KNOTS 


DinenoN  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

KEAN 

MEDIAN 

(MOTES)  j 

« 

WIND 

WIRD 

(H)  350-010 

0.7 

9.5 

1.4  .2 

19.8 

5.4 

5.0 

020-040 

7.9 

6.2 

1.9  .5 

16.6 

5.5 

5.0 

050-070 

3.5 

2.4 

.6 

6.4 

5.1 

4.0 

(E)  000-100 

1.9 

.7 

.5 

3.2 

4.7 

4.0 

110-130 

1.4 

.4 

1.8 

3.4 

3.0 

140-160 

1.6 

1.1 

.1 

2.9 

4.4 

4.0 

(■)  170-190 

1.9 

2.5 

.3 

4.7 

5.1 

5.0 

200-220 

2.7 

3.1 

.5 

6.2 

5.6 

5.0 

230-250 

3.0 

1.6 

.5 

5.3 

4.8 

4.0 

(*)  260-200 

2.0 

2.1 

.3  .1 

4.6 

5.2 

5.0 

290-310 

1.3 

1.7 

.4 

3.5 

5.9 

5.5 

320-340 

3.2 

2.2 

.5 

5.9 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.0 

//////////// 

TOTALS 

39.1 

33.7 

7.0  .8 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  978 
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anmtma  location  *a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mm:  FONT  BRASS  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

UT  TO  UTC:  *  S  MOUTH:  ALL  SOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IH  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

9-9 

10-14 

19-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  OS  65 

TOTAL 

MEAR 

MADIA* 

(■MBS)  | 

% 

wim> 

WIND 

(N)  390-010 

9.9 

4.0 

1.1 

.1 

.0 

.0 

11.2 

5.0 

4.0 

020-040 

4.0 

3.6 

.9 

.1 

.0 

.0 

8.5 

5.3 

5.0 

090-070 

2.9 

2.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

5.0 

5.1 

5.0 

(E)  OOO-lbC 

1.6 

.8 

.1 

.0 

2.5 

4.2 

4.0 

110-130 

1.4 

.6 

.1 

.0 

2.1 

4.0 

3.0 

140-160 

2.0 

1.0 

.1 

.0 

3.1 

4.1 

4.0 

(N)  170-190 

3.1 

2.0 

.4 

.0 

5.5 

4.7 

4.0 

200-220 

4.7 

3.6 

.9 

.1 

.0 

9.5 

5.2 

5.0 

230-290 

3.9 

3.0 

.9 

.1 

.0 

.0 

7.6 

5.5 

5.0 

(W)  260-200 

1.7 

1.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.2 

6.1 

5.0 

290-310 

1.3 

1.0 

.9 

.2 

.0 

.0 

4.3 

7.2 

6.0 

320-340 

2.9 

2.6 

1.1 

.2 

.0 

.0 

6.3 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.2 

//////////// 

TOTALS 

34.2 

27.0 

7.9 

.9 

100.0 

3.7 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87490 
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ORMIIR  LOCATION  *A' 


PERCENTAGE  FRBQUHICY  OF  OCCURRHICE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

usafktac,  aseevil le  rc  from  bourlt  observations 

onncai  moni  746930  static*  name:  fort  braoo  air  rc  period  of  record:  jul  si  -  jur  91 

LOT  TO  me:  *  S  NORTH:  ALL  HOURS:  ALL 


caonomr  a:  ceil  are  as  200  but  less  ism  isoo  feet  mis  visibility  qb  1/2  mile  (osoo  meters). 

Am /OR 

VISIBILITY  OR  1/2  NILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  IBM  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIRO  OB  200  FEET. 


DIMCTIOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IR 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEM 

MEDIAN 

( DECREES)  | 

« 

WIND 

wind 

(R)  350-010 

8.7 

8.6 

2.2 

.4 

.1  .0 

19.9 

5.7 

5.0 

020-040 

7.1 

7.7 

1.9 

.3 

o 

• 

a 

17.0 

5.8 

5.0 

050-070 

3.2 

2.8 

.7 

.1 

.1  .0 

7.0 

5.8 

5.0 

(R)  080-100 

1.9 

.9 

.1 

3.0 

4.2 

4.0 

110-130 

1.6 

.6 

.1 

.0 

2.3 

44.2 

4.0 

140-160 

2.1 

1.1 

.2 

.0 

3.4 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

1.7 

.3 

.0 

4.6 

4.7 

4.0 

200-220 

4.0 

2.6 

.4 

.0 

7.0 

4.5 

4.0 

230-250 

2.5 

1.0 

.4 

.0 

.0  .0 

4.8 

5.1 

4.0 

(«)  260-280 

1.3 

1.3 

.3 

.1 

3.0 

5.7 

5.0 

290-310 

.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

2.5 

6.3 

6.0 

320-340 

3.0 

2.6 

.7 

.1 

.0  .0 

6.4 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.0 

//////////// 

TOTALS 

36.9 

32.9 

7.6 

1.1 

.2 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS :  9155 
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gggg§8 


PART  D 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  . 

CREATED  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMtARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  EERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
’NO  CEILING’  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) . 

-  BY  TEAK  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LDUT(S:,  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ARY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-BAND  OOLUOT  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO'  TR  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVER  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
OGUEW. 

NOTE  It  IN  JANUARY  1968,  KBTAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  ON  9000  OTTERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  '9999.* 

BOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  ’CAVOK’,  ALL  CEILINGS  GREATER 
7 '.IAN  3000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  «  1,609.344  MEIERS  -  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SKY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  8UOTARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  C.BRCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
CHSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMARY  ALSO  GIVES 
FOP  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.S.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTH  I.  THESE  SUFMARIKS  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  MBTAR  REPORTING  STATIONS. 
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HOIS  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 


NOTE  3.  'PARTIAL  OBSCURATION'  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  ‘GREATER  THAN  1/2*  PERCENTAGES.  'TOTAL  OBSCURATIONS,' 
HOWEVER,  ARB  INCLUDED. 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCEHTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRBRCB  OF  CEILIRG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

746930 

STATION  NAME:  FORT 

BRAGG 

AIR  RC 

PERIOD 

OF  RECORD:  JUL  81  - 

JUN  91 

hST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOWTH: 

JAR 

HOURS: 

00-02 

CEIL  IRC 

VISIBILITY  IE  STATUTE 

MILES 

1 

” 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

OB 

GE 

FILET  | 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIIi 

49.7 

51.2 

52.2 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

GS 

20000 

55.3 

56.9 

57.8 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GB 

18000 

55.3 

56.9 

57.8 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

os 

16000 

55.3 

56.9 

57.8 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

at 

14000 

55.3 

56.9 

57.8 

58.7 

58.9 

58.9 

59.2 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

• 

12000 

56.3 

57.8 

58.8 

59.7 

59.9 

59.9 

60.1 

60.2 

60.5 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

OB 

10000 

60.9 

62.4 

63.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OK 

9000 

61.0 

62.5 

63.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.9 

65.0 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GS 

8000 

63.7 

65.3 

66.2 

67.2 

67.4 

67.4 

67.6 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

08 

7000 

65.4 

67.0 

68.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

CE 

6000 

66.8 

68.4 

69.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.8 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71 14 

71.4 

SB 

$000 

68.4 

70.0 

71.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.5 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73. *1 

73.1 

OB 

4500 

69.2 

70.9 

72.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

at 

4000 

70.6 

72.5 

73.7 

74.7 

74.9 

74.9 

75.2 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

<98 

3500 

71.7 

73.9 

75.2 

76.1 

76.5 

76.6 

76.8 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GS 

3000 

73.0 

75.3 

76.7 

77.7 

78.1 

78.2 

78.5 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GS 

2500 

75.2 

77.6 

79.1 

80.3 

80.9 

81.0 

81.4 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GS 

2000 

75.4 

77.9 

79.4 

80.7 

81.8 

81.9 

82.2 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

<98 

1800 

75.7 

78.2 

79.7 

81.0 

82.1 

82.2 

82.6 

82.7 

82-9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

as 

1500 

77.1 

80.0 

81.5 

83.0 

84.3 

84.4 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GS 

1200 

77.3 

80.2 

81.8 

83.3 

84.7 

84.9 

85.3 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GS 

1000 

77.6 

80.5 

82.2 

83.9 

85.4 

85.5 

85.9 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GS 

900 

77.6 

80.5 

82.4 

34.0 

85.5 

85.6 

86.1 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GS 

800 

77.9 

80.9 

83.0 

84.9 

86.6 

86.7 

87.1 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GS 

700 

78.1 

81.3 

83.3 

85.2 

87.1 

87.3 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GS 

600 

78.1 

81.3 

83.3 

85.3 

87.9 

88.1 

88.7 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

as 

500 

78.2 

81.5 

83.8 

85.9 

89.2 

89.5 

90.4 

90.6 

90.8 

91.0 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

GS 

400 

78.3 

81.6 

84.0 

86.3 

89.9 

90.5 

91.8 

92.2 

92.8 

93.4 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

GS 

300 

78.3 

81.7 

84.1 

86.5 

90.7 

92.0 

93.5 

94.1 

94.9 

95.6 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

as 

200 

78.3 

81.7 

84.1 

86.5 

90.8 

92.3 

93.7 

94.4 

95.9 

96.7 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

as 

100 

78.3 

81.7 

84.1 

86.5 

90.8 

92.3 

93.7 

94.6 

96.0 

96.8 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.7 

99.5 

at 

000 

78.3 

81.7 

84.1 

86.5 

90. R 

92.3 

93.7 

94.6 

96.0 

96.8 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

99.1 

100.0 

TOTAL  RIMER  OF  OBSERVATIONS  918 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U8AFETRC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

746930 

STATION  NAME:  FORT 

BRAG <3 

AIN  NC 

PERIOD 

OF  RECOPn*  JUL  81  - 

JUN  91 

LOT 

TO  UTC: 

♦  5 

MOUTH: 

JAR 

SOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  III 

STATUTE 

MILES 

IN 

08 

OB 

OE 

OE 

as 

GE 

OE 

OB 

OB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

cbh. 

46.6 

47.8 

49.5 

50.3 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.3 

at 

30000 

50.7 

52.1 

53.7 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7 

56.0 

at 

18000 

50.7 

52.1 

53.7 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7 

56.0 

OB 

16000 

50.7 

52.1 

53.7 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7 

56.0 

SB 

14000 

50.7 

52.1 

53.7 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7 

56.0 

OB 

12000 

52.0 

53.6 

55.2 

56.2 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.1 

57.2 

57.5 

OR 

10000 

55.2 

56.9 

58.6 

59.6 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.5 

60.6 

60.9 

OE 

9000 

55.3 

57.0 

58.8 

59.8 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.8 

61.1 

SB 

8000 

59.0 

60.9 

62.9 

63.8 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.8 

65.1 

OB 

7000 

60.7 

62.6 

64.6 

65.6 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.4 

66.6 

66.9 

OE 

6000 

61.2 

63.3 

65.3 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.2 

67.5 

OB 

5000 

63.1 

65.1 

67.1 

68.2 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.3 

69.6 

OE 

4500 

64.1 

66.3 

68.5 

69.6 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.7 

70.8 

71.2 

OE 

4000 

65.9 

68.3 

70.6 

71.7 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.6 

OE 

3500 

66.8 

69.2 

71.5 

72.7 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.2 

74.6 

OE 

3000 

69.1 

71.5 

73.9 

75.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

77.2 

OB 

2500 

69.9 

72.4 

75.1 

76.4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.2 

78.6 

OE 

2000 

71.5 

74.0 

77.0 

78.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

00.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.9 

OB 

1800 

71.5 

74.0 

77.0 

70.8 

79.8 

80.0 

80.0 

00.0 

80.1 

80.3 

00.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.6 

81.0 

OE 

1500 

73.1 

75,6 

78.6 

80.4 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

02.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.9 

ON 

1200 

73.4 

75.9 

79.1 

80.8 

82.1 

82.2 

82.5 

82.5 

82.6 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.7 

OE 

1000 

73.5 

76.1 

79.4 

81.2 

82.5 

02.6 

82.8 

82.8 

82.9 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.6 

84.0 

OE 

900 

74.0 

76.7 

80.0 

81.7 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.4 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.1 

84.5 

OR 

800 

74.8 

78.0 

81.4 

83.2 

84.9 

85.0 

85.4 

85.4 

85.5 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

06.6 

OB 

700 

74.8 

78.1 

81.5 

83.3 

85.1 

85.2 

85.9 

86.2 

86.3 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

87.4 

OE 

600 

75.1 

78.4 

81.9 

83.9 

85.9 

86.2 

07.1 

87.4 

87.5 

88.1 

00.1 

80.2 

88.2 

80.3 

88.5 

88.9 

OE 

500 

75.1 

78.4 

82.1 

84.3 

87.1 

87.4 

00.0 

99.1 

09.2 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

91.0 

OE 

400 

75.4 

78.8 

82.5 

84.6 

87.7 

00.0 

89.5 

90.2 

90.3 

91.6 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

93.1 

OE 

300 

75.4 

78.8 

82.6 

84.9 

88.3 

88.8 

90.7 

91.6 

91.7 

93.4 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

95.0 

OE 

200 

75.4 

78.8 

82.6 

84.9 

88.6 

89.0 

91.2 

92.3 

92.8 

94.9 

95.6 

95.9 

96.3 

96.4 

96.6 

97.3 

a 

100 

75.4 

78.8 

82.6 

84.9 

88.6 

09.0 

91.2 

92.3 

92.8 

94.9 

95.9 

96.1 

96.5 

96.6 

97.7 

99.1 

OB 

000 

75.4 

78.8 

82.6 

84.9 

88.6 

09.0 

91.2 

92.3 

92.8 

94.9 

95.9 

96.1 

96.5 

96.6 

97.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  918 
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OPERATING  LOCATION  **•  PKRCHtTACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

IMAramc,  ABBEVILLE  SC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

iMSR: 

746930 

STATION  NAME  i  FORT  BRACK 

AIN  NC 

PERIOD 

OF  RECORD:  JUL  81  - 

JUN  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

06-08 

oil  me 

VISIBILITY  III 

STATUTE 

MILES 

IN 

SB 

CB 

SB 

B B 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FKBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL 

43.9 

45.4 

46.2 

47.4 

47.7 

47.9 

47.9 

48.0 

48.0 

48.0 

48.2 

48.2 

48.4 

48.4 

48.6 

48.9 

OB  20000 

47.0 

49.1 

49.9 

51.5 

51.8 

52.1 

52.2 

52.3 

52.3 

52.4 

52.5 

52.5 

52.7 

52.7 

53.0 

53.4 

GB 

16000 

47.1 

49.2 

50.0 

51.6 

52.0 

52.2 

52.3 

52.4 

52.4 

52.5 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

53.1 

53.5 

08 

16000 

47.1 

49.2 

50.0 

51.6 

52.0 

52.2 

52.3 

52.4 

52.4 

52.5 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

53.1 

53.5 

es 

14000 

47.6 

49.9 

50.7 

52.3 

52.6 

52.8 

52.9 

53.0 

53.0 

53.1 

53.3 

53.3 

53.5 

53.5 

53.8 

54.1 

GB 

12000 

48.2 

50.5 

51.4 

53.0 

53.4 

53.6 

53.7 

53.8 

53.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.6 

54.9 

SB 

10000 

91.3 

53.9 

55.1 

56.8 

57.4 

57.6 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.6 

59.0 

am 

9000 

91.8 

54.7 

55.9 

57.6 

58.1 

58.4 

58.5 

58.6 

58.6 

58.7 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.3 

59.8 

SB 

6000 

94.1 

57.4 

56.7 

60.4 

61.1 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.7 

61.8 

61.9 

62.1 

62.1 

62.5 

63.0 

SB 

7000 

99.4 

58.7 

60.1 

61.9 

62.8 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.6 

63.7 

63.9 

63.9 

64.2 

64.8 

CB 

6000 

96.2 

59.4 

60.8 

62.7 

63.6 

63.9 

64.0 

64.1 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

64.6 

64.6 

65.0 

65.5 

SB 

9000 

97.9 

61.5 

63.2 

65.1 

66.1 

66.4 

66.5 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

66.9 

67.1 

67.1 

67.5 

68.0 

SB 

4500 

99.7 

63.3 

65.3 

67.1 

68.1 

68.4 

68.5 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.2 

69.2 

69.5 

70.1 

SB 

4000 

60.7 

64.4 

66.4 

68.4 

69.5 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.5 

70.7 

70.7 

71.1 

71.7 

m 

3900 

61.6 

65.4 

67.5 

69.5 

70.6 

71.0 

71.1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

71.8 

71.8 

72.2 

72  8 

m 

3000 

63.7 

67.6 

70.1 

72.2 

73.3 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.2 

74.3 

74.5 

74.5 

75.1 

75.6 

SB 

2900 

64.9 

68.9 

71.1 

73.3 

74.7 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

75.8 

76.0 

76.0 

76.6 

77.1 

SB 

2000 

69.6 

70.3 

72.8 

74.9 

76.5 

76.9 

77.1 

77.2 

77  .2 

77.3 

77.4 

77.5 

77.8 

77.8 

78.3 

78.9 

QB 

1600 

66.2 

70.8 

73.3 

75-6 

77.1 

77.5 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

78.2 

78.4 

78.4 

79.0 

79.5 

SB 

1900 

67.1 

71.9 

74.7 

77.3 

79.2 

79.7 

79.9 

80.*/ 

80.0 

80.2 

80.3 

80.4 

80.6 

80.6 

81.1 

81.7 

SB 

1200 

67.7 

72.6 

75.4 

78.0 

79.9 

80.5 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

81.0 

81.1 

81.3 

81.3 

81.9 

82.4 

a. 

1000 

67.9 

72.9 

75.6 

78.5 

80.6 

81.1 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

82.8 

83.4 

QB 

900 

66.2 

73.2 

76.2 

79.0 

81.0 

81.6 

82.0 

82.1 

82.1 

82.2 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

83.2 

83.8 

SB 

600 

66.9 

73.9 

77.2 

79.9 

82.1 

82.6 

83.3 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

83.8 

84.1 

84.1 

84.6 

85.2 

GB 

700 

69.2 

74.4 

77.9 

80.6 

83.2 

83.8 

84.5 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.4 

85.6 

85.6 

86.1 

86.8 

SB 

600 

69.3 

74.5 

78.2 

81.1 

83.7 

84.6 

85.4 

86.6 

86.6 

86.8 

86.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.7 

88.4 

OB 

900 

69.4 

74.8 

78.6 

81.7 

84.5 

85.7 

66.8 

88.4 

88.5 

88.8 

88.9 

89.0 

89.3 

89.3 

90.0 

90.7 

QB 

400 

69.4 

74.9 

79.0 

82.0 

85.4 

87.0 

88.7 

90.9 

91.2 

92.0 

92.3 

92.4 

92.8 

93.0 

93.7 

94.4 

08 

300 

69.4 

74.9 

79.0 

82.0 

85.6 

87.2 

89.3 

91.6 

92.0 

93.3 

93.8 

93.9 

94.8 

94.9 

95.7 

96.3 

SB 

200 

69.4 

74.9 

79.0 

82.0 

85.6 

87.2 

89.3 

91.6 

92.1 

93.7 

94.7 

94.8 

96.0 

96.2 

97.3 

98.0 

« 

100 

69.4 

74.9 

79.0 

82.0 

85.6 

87.2 

89.3 

91 .6 

92.2 

93.8 

94.9 

95.0 

96.4 

97.0 

98.4 

99.5 

SB 

000 

69.4 

74.9 

79.0 

82.0 

85.6 

87.2 

89.3 

91.6 

92.2 

93  .8 

94.9 

95.0 

96.4 

97.0 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUI4BER  or  OBSERVATIONS  922 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
U8AFBTKC,  ABBEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STMT  CM  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LSI  TO  UTCx  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTS:  JAR  SOURS:  09-11 


CEILINO 

IN 

FEET 

GK 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GK 

1 

GB 

3/4 

GK 

5/8 

GE 

1/2 

GK 

3/8 

GK 

1/4 

GK 

0 

NO  CEIL 

40.9 

43.4 

44.8 

45.7 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

OB  20000 

45.7 

48.3 

50.0 

51.0 

51.5 

51.5 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

OB 

18000 

46.1 

48.7 

50.4 

51.4 

51.9 

51.9 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

OE 

16000 

46.1 

48.7 

50.4 

51.4 

51.9 

51.9 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

OB 

14000 

46.3 

49.1 

50.9 

51.8 

52.4 

52.4 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.8 

OB 

12000 

47.0 

49.9 

52.1 

53.0 

53.6 

53.6 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

54.0 

OE 

10000 

50.9 

53.9 

56.5 

57.7 

58.3 

S8.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.9 

01 

9000 

50.9 

53.9 

56.6 

57.8 

58.7 

58.7 

58.8 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.3 

as 

BOOO 

53.9 

57.8 

60.8 

62.3 

63.2 

63.2 

63.3 

63.5 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

64.0 

OE 

7000 

55.1 

59.1 

62.3 

64.1 

65.4 

65.4 

65.5 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.1 

OE 

6000 

55.4 

60.0 

63.2 

64.9 

66.2 

66.2 

66.3 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

OB 

5000 

57.9 

63.0 

66.2 

68.1 

69.6 

69.6 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

OB 

4500 

58.7 

63.7 

67.0 

69.2 

70.7 

70.7 

70.8 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

OB 

4000 

59.0 

64.4 

68.2 

70.5 

72.1 

72.2 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

OB 

3500 

59.4 

64.9 

68.7 

71.0 

72.6 

72.7 

72.9 

73.2 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.6 

OB 

3000 

60.6 

66.8 

70.9 

73.5 

75.2 

75.5 

75.8 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.4 

OB 

2500 

61.7 

68.0 

72.1 

74.8 

76.5 

76.9 

77.2 

77.4 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

OB 

2000 

62.2 

68.5 

72.6 

75.4 

77.4 

77.9 

78.2 

78.5 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

OB 

1800 

62.2 

68.8 

72.9 

75.8 

77.7 

78.2 

78.6 

78.8 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

OB 

1500 

63.5 

70.3 

74.6 

77.7 

79.8 

M.5 

81.0 

81.2 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

« 

1200 

63.9 

71.2 

75.4 

78.9 

81.0 

81.7 

82.3 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

OB 

1000 

64.3 

71.8 

76.0 

79.8 

81.9 

82.7 

83.2 

83.4 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

OB 

900 

64.6 

72.1 

76.5 

M.3 

62.6 

83.4 

84.0 

84.2 

84.3 

84.5 

84.6 

84.6 

84.8 

85.0 

85.0 

85.1 

OB 

MO 

64.8 

72.4 

76.9 

80.8 

83.2 

84.2 

84.8 

85.6 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

OB 

700 

65.0 

72.7 

77.5 

61.4 

84.0 

85.0 

85.8 

87.4 

87.6 

87.8 

87.9 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

OB 

600 

65.2 

73.1 

78.0 

82.0 

84.7 

85.9 

86.8 

88.9 

89.0 

89.3 

89.4 

89.4 

89.6 

89.7 

89.8 

89.9 

OB 

500 

65.3 

73.2 

78.1 

82.6 

85.7 

87.2 

88.5 

90.9 

91.2 

91.9 

92.2 

92.2 

92.5 

92.6 

92.7 

92.9 

OB 

400 

65.3 

73.2 

78.1 

82.7 

86.1 

88.3 

89.7 

92.5 

93.1 

94.0 

94.4 

94.5 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

OB 

300 

65.3 

73.2 

78.2 

82.8 

86.3 

88.9 

90.5 

93.4 

93.9 

95.6 

96.1 

96.2 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

OB 

200 

65.3 

73.2 

78.2 

82.9 

86.4 

89.0 

90.6 

93.7 

94.4 

96.1 

96.6 

97.0 

97.9 

98.2 

98.8 

99.0 

OB 

100 

65.3 

73.2 

78.2 

82.9 

86.4 

89.0 

90.6 

93.7 

94.4 

96.2 

96.8 

97.1 

98.3 

98.8 

99.6 

100.0 

01 

000 

65.3 

73.2 

78.2 

82.9 

86.4 

89.0 

90.6 

93.7 

94.4 

96.2 

96.8 

97.1 

98.3 

98.8 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  924 
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location 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


BUtnm  MBBi  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAOO  AIR  RC  PERIOD  OP  RECORD:  Jin.  81  -  JUR  91 


LNT  TO  UIC: 

»  5 

MONTH: 

JAR 

SOURS: 

12-14 

chum 

VISIBILITY  IH 

STATUTE  MILES 

“  1 

OB 

OB 

08 

GB 

08 

GB 

GE 

GE 

OB 

GE 

GE 

OB 

GE 

GE 

GB 

GB 

FIR  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  1 

40.4 

49.1 

49.5 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

m 

20000 1 

94.2 

33.1 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

0*  18000 

94.3 

33.2 

95.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55  .7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

OB 

16000 

94.3 

53.2 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

gb 

14000 

94. • 

53.6 

96.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

m 

12000 

99.8 

57.0 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

at 

10000 

60.1 

61.6 

62.1 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

m 

9000 

60.4 

61.9 

62.4 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

OB 

•000 

63.0 

64.9 

65.5 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

7000 

64.1 

66.2 

66.9 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

« 

6000 

69.3 

67.4 

68.1 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

9000 

67.9 

69.8 

70.7 

71.3 

71.5 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

4300 

68.4 

71.0 

71.9 

72.5 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

4000 

70.9 

73.2 

74.0 

74.8 

75.0 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

3900 

70.8 

73.3 

74.7 

75.4 

75.6 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

m 

3000 

72.6 

73.3 

76.5 

77.5 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

m 

2900 

73.6 

76.3 

77.8 

79.0 

79.2 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

01 

2000 

73.7 

76.5 

78.0 

79.2 

79.4 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OB 

1600 

74.0 

77.1 

78.6 

79.8 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

1900 

74.9 

77.9 

79.9 

•1.2 

81.5 

81.7 

82.0 

82.1 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

1200 

79.2 

78.7 

80.8 

•2.9 

83.4 

•3.7 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

m 

1000 

79.3 

79.0 

81.3 

83.5 

84.5 

•4.7 

85.3 

85.4 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

m 

900 

79.9 

79.2 

•1.6 

•3.9 

84.8 

•5.2 

85.9 

86.0 

86.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

NOO 

79.8 

79.4 

82.1 

84.7 

•6.1 

86.7 

87.6 

87.9 

88.0 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

700 

73.9 

79.7 

•2.6 

•3.5 

07.6 

00.3 

09.0 

90.6 

90.7 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

600 

73.9 

79.9 

•3.0 

•6.1 

88.9 

89.8 

91.3 

92.2 

92.4 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

m 

900 

79.9 

•0.0 

•3.9 

•6.9 

89.7 

91.3 

93.0 

94.2 

94.4 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.0 

OB 

400 

73.9 

•0.1 

•3.9 

87.7 

91.1 

92.7 

94.4 

95.8 

96.0 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

300 

73.9 

80.1 

•3.9 

•7.7 

91.1 

91.0 

94.7 

96.1 

96.3 

98.3 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

01 

200 

79.9 

80.1 

•3.9 

•7.7 

91.1 

93.1 

94.8 

96.2 

96.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

OB 

too 

73.9 

80.1 

•3.9 

•7.7 

91.1 

91.1 

94.8 

96.2 

96.4 

90.4 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

SB 

000 

79.9 

•0.1 

•  1.9 

•7.7 

91.1 

93.1 

94.8 

96.2 

96.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

924 
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:bo  uxm c*  ■* 


DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  CF  OCCURRENCE  OF  CBILIHQ  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  SOUFLT  OBSERVATIONS 


STATION  IdUli  746930 


LST  TO  OTC: 


s  FORT  BRAGG  AIR  HC 
♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  Jim  91 
JAR  HOURS:  15-17 


cnun 

IB 

OR 

7 

OR 

6 

OR 

5 

as 

4 

as 

3 

VI8IBILITT  IB  STATUTE 
QE  08  OB 

2  1/2  2  1  1/2 

KILE8 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

SB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HD 

aa 

40.5 

49.0 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

OB 

20000 

55.3 

55.0 

56.0 

56.0 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

OB 

18000 

55.4 

56.1 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

16000 

55.5 

56.2 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

QB 

14000 

55.7 

56.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GE 

12000 

50.0 

50.0 

59.0 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

OB 

10000 

63.2 

64.3 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OR 

9000 

63.; 

64.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OR 

0000 

66.1 

67.3 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

01 

7000 

67.6 

60.9 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OB 

6000 

60.3 

69.7 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB 

5000 

69.6 

71.5 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

OB 

4900 

70.5 

72.5 

74.2 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OR 

4000 

71.6 

73.9 

75.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

OR 

3500 

72.7 

75.1 

77.1 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

OR 

3000 

74.4 

76.0 

78.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

OR 

2500 

75.6 

70.1 

80.3 

80.8 

01.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OR 

2000 

76.7 

79.2 

01.7 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OR 

1000 

76.9 

79.4 

81.9 

02.6 

82.7 

82.8 

82.8 

02.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OR 

1500 

77.4 

00.0 

02.7 

83.5 

83.7 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

m 

1200 

77.6 

00.3 

03.0 

84.1 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OR 

1000 

77.6 

00.3 

03.1 

04.5 

84.7 

85.0 

85.1 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

01 

900 

77.0 

00.6 

03.5 

85.6 

05.8 

86.0 

86.1 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OR 

000 

77.0 

01.1 

04.7 

07.3 

08.5 

88.7 

88.9 

09.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

OR 

700 

70.1 

01.6 

85.7 

09.2 

90.9 

91.2 

91.3 

91.8 

92.1 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OR 

600 

70.1 

01.7 

05.9 

89.7 

91.7 

92.1 

92.2 

92.6 

93.1 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OR 

500 

70.1 

01.9 

06.3 

90.4 

92.5 

93.2 

93.5 

94.2 

94.7 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OR 

400 

70.1 

02.0 

06.5 

90.7 

92.9 

93.7 

94.7 

95.6 

96.4 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OR 

300 

70.1 

02.0 

86.5 

90.7 

93.2 

94.2 

95.5 

96.3 

97.4 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

01 

200 

70.1 

02.0 

06.5 

90.7 

93.3 

94.3 

95.6 

96.5 

97.6 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

OR 

100 

70.1 

02.0 

06.5 

90.7 

93.3 

94.3 

95.6 

96.5 

97.6 

98.5 

99.1 

99.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

70.1 

02.0 

86.5 

90.7 

93.3 

94.3 

95.6 

96.5 

97.6 

98.5 

99.1 

99.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

924 
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anmroo  location  *a- 
amranc,  ashevill*  rc 


MCBmg  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


flninOH  HUMUBt:  746930  STATION  RAMS:  FORT  BRAOO  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


L8T 

TO  (RC: 

♦  9 

MONTH: 

JAH 

HOURS: 

18-20 

CBU.DK 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

■ 

OB 

08 

OB 

SB 

OE 

OB 

OE 

GB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

ran 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

91.6 

92. • 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

20000 

97.0 

9*. 4 

9B.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OB 

10000 

97.1 

91.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

OB  16000 

97.3 

9«.7 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

59.9 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

OB 

14000 

97.7 

99.1 

99.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

m 

12000 

99.2 

60.7 

61.1 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

01 

10000 

62.3 

61.9 

64.4 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

6S.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

OB 

9000 

62.6 

64.1 

64.6 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

C.9.4 

69.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OB 

0000 

64.9 

66.9 

67.0 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

7000 

67.1 

66.9 

69.9 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

* 

6000 

60.9 

70.7 

71.3 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

9000 

70.9 

72.* 

73.9 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

am 

4900 

72.6 

74.9 

79.9 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

gb 

4000 

73.2 

79.3 

78.0 

76.7 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76. B 

m 

3900 

74.9 

76.7 

77.4 

7».l 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

3000 

79.6 

70.4 

79.1 

79.9 

80.0 

■0.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

01 

2900 

76.9 

79.4 

■0.4 

■  1.3 

•  1.0 

•2.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

2000 

77.6 

•o.« 

■2.0 

■3.0 

■3.9 

•3.8 

83.9 

64.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

at 

1600 

77.9 

•  1.0 

82.1 

•3.1 

•3.7 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

1900 

76.6 

•2.0 

•3.2 

•4.3 

•9.2 

•9.5 

89.6 

89.7 

89.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

1200 

79.3 

•2.« 

•4.0 

■9.2 

86.1 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

01 

1000 

79.4 

•2.9 

•4.2 

•9.4 

86.6 

67.0 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

900 

79.6 

■3.3 

•9.0 

•6.4 

87.7 

88.1 

88.9 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

•00 

79.9 

•3.7 

•9.9 

•7.2 

88.6 

89.1 

89.9 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

700 

•0.4 

•4.9 

■6.9 

8«.4 

90.0 

90.9 

91.0 

91.9 

91.9 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

« 

600 

•0.9 

•4.6 

■6.6 

•9.0 

91.2 

91.8 

92.6 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

900 

•0.6 

•4.« 

■6.9 

•9.7 

92.4 

93.1 

94.0 

94.6 

94.6 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95  2 

95.2 

95.2 

OB 

400 

•0.7 

•9.2 

•7.6 

90.9 

93.4 

94.3 

99.8 

96.4 

96.6 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

300 

•0.7 

•9.3 

•7.7 

90.6 

93.9 

94.9 

96.0 

96.8 

97.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

200 

•0.7 

•9.1 

•7.7 

90.7 

93.6 

94.8 

96.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

• 

100 

•0.7 

•9.3 

•7.7 

90.7 

93.6 

94.8 

96.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 

a, 

000 

•0.7 

•9.1 

•7.7 

90.7 

93.6 

94.6 

96.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 

924 
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operating  location  **• 

UtWRK,  ASHEVILLB  K 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


WMIO N  NUMBSR:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


LOT  TO  VIC: 

♦  5 

MOOTS: 

JMV 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

STXrUTB 

MI  LBS 

IN 

1  * 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

FI 

« 

1  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  on. 

53.* 

55.0 

55.5 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

GE  20000 

59.0 

60.6 

61.1 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

OB 

10000 

59.2 

60.  • 

61.4 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

OB  16000 

59.4 

61.0 

61.6 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

OS 

14000 

59.6 

61.3 

61.8 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

« 

12000 

60.6 

62.2 

62.8 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

OB 

10000 

64.2 

65.8 

66.3 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

OB 

9000 

64.2 

65.  • 

66.3 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

OS 

0000 

65.9 

67.5 

68.1 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

01 

7000 

67.6 

69.3 

69.9 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

a 

6000 

69.2 

70. • 

71.4 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

OB 

9000 

71.2 

73.1 

73.7 

74.1 

74.4 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

OS 

4500 

72.3 

74.2 

<4.9 

75.3 

75.5 

75.5 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

OS 

4000 

73.3 

75.2 

75.9 

76.4 

76.6 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

OB 

3500 

75.1 

77.1 

77.7 

78.2 

78.5 

78.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

OB 

3000 

76.0 

79.6 

79.3 

79.9 

80.1 

80.1 

80.3 

80.4 

•0.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

OB 

2500 

76.* 

79.5 

80.5 

•1.6 

•2.1 

•2.1 

■2.4 

•2.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

OB 

2000 

7*.0 

•1.0 

■2.0 

■3.1 

■3.9 

83.9 

84.1 

•4.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

OB 

1*00 

7*.0 

•1.1 

•2.1 

•3.2 

84.0 

84.0 

•4.2 

•4.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

OB 

1500 

7*. 2 

•1.9 

•3.2 

84.3 

■5.3 

85.3 

•5.5 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

OB 

1200 

7*. 7 

•2.5 

•3.9 

•5.0 

85.9 

85.9 

•6.4 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

OB 

1000 

79.* 

•3.8 

•5.3 

•6.4 

87.3 

87.3 

87.8 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

a 

900 

79.9 

•3.9 

■5.4 

•6.5 

87.4 

87.4 

87.9 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

a 

*00 

•0.0 

•4.0 

•5.7 

•7.0 

88.1 

88.2 

88.6 

89.0 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

700 

•0.2 

84.3 

■6.3 

•7.7 

88.9 

89.0 

89.4 

89.8 

89.9 

90.3 

90.3 

90.3 

9C.3 

90.3 

90.3 

90.4 

OB 

600 

•0.2 

•4.3 

86.4 

M.l 

•9.4 

89.5 

90.0 

90.7 

90.9 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

OB 

500 

•0.4 

•4.5 

•6.6 

■8.6 

90.4 

90.5 

91.0 

91.7 

91.9 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

OB 

400 

•0.6 

•4.7 

•7.0 

•9.2 

91.5 

91.6 

92.5 

93.3 

93.7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

as 

300 

•0.6 

85.1 

•7.4 

•9.9 

92.2 

92.3 

93.4 

94.6 

95.3 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.6 

as 

200 

80.6 

•5.1 

■7.4 

89.9 

92.3 

92.4 

93.5 

94.7 

95.6 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

98.1 

98.3 

98.4 

OB 

100 

•0.6 

■5.1 

■7.4 

•9.9 

92.3 

92.4 

93.5 

94.7 

95.6 

97.3 

97.6 

97.6 

98.2 

98.7 

99.1 

99.6 

OB 

000 

•0.6 

•5.1 

•7.4 

•9.9 

92.3 

92.4 

93.5 

94.7 

95.6 

97.4 

97.7 

97.7 

98.3 

98.8 

99.6 

100.0 

924 
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orautrae  location  -a- 

UBAPBZAC,  ASHEVILLE  AC 


PKBCEHTA8B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


station  i mnu  746930  station  hake:  fort  brack  aih  hc 

LET  TO  WIC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


CEILING 

« 

Fill 

08 

7 

08 

6 

GB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  III  8TBTVES 

OK  GB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HD  CEIL 

47.9 

49.2 

90.0 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.1 

o. 

20000 

93.0 

54.5 

55.3 

56.1 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

Oi 

10000 

93.2 

54.7 

55.6 

36.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

GB 

16000 

93.2 

54.7 

55.7 

56.3 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

5b. 9 

OB 

14000 

93.9 

55.1 

96.0 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.3 

57.4 

■ 

12000 

94.6 

56.3 

57.3 

58.0 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.7 

OB 

10000 

98.9 

60.3 

61.5 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

OB 

9000 

98.7 

60.6 

61.8 

62.5 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.4 

GB 

0000 

61.3 

63.4 

64.7 

65.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

gb 

7000 

62.9 

69.1 

66.5 

67.4 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.4 

« 

6000 

63.9 

66.2 

67.6 

68.5 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.5 

OB 

9000 

69.8 

68.4 

69.8 

70.8 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.9 

OB 

4900 

68.9 

69.6 

71.2 

72.2 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

GB 

4000 

68.1 

70.9 

72.6 

73.7 

74.2 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

GB 

3900 

69.1 

72.0 

73.7 

74.8 

75.4 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

« 

3000 

70.6 

73.8 

73.7 

76.9 

77.5 

77.6 

77.8 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.3 

CB 

2900 

71.7 

73.0 

77.1 

76.4 

79.2 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.2 

OB 

2000 

72.6 

76.0 

78.2 

79.7 

80.6 

80.8 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.5 

81.6 

OB 

1000 

72.8 

76.3 

78.3 

80.0 

80.9 

81.1 

81.3 

61.4 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

OK 

1900 

73.7 

77.5 

79.8 

61.5 

82.6 

82.8 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

« 

1200 

74.1 

78.0 

80.4 

82.3 

83.4 

83.7 

84.0 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.8 

1000 

74.4 

78.4 

80.9 

82.9 

84.2 

84.5 

84.9 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.5 

85.7 

Oi 

900 

74.7 

78.7 

81.3 

83.4 

84.7 

85.1 

85.5 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.3 

GB 

800 

79.0 

79.2 

82.1 

84.4 

86.0 

86.4 

86.9 

87.2 

87.3 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

B7.7 

87.7 

87.9 

SB 

700 

79.2 

79.6 

82.7 

85.2 

87.1 

87.5 

88.2 

88.8 

88.9 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

■ 

600 

79.3 

79.7 

82.9 

85.7 

87.9 

88.5 

89.3 

90.0 

90.2 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

08 

900 

79.4 

79.9 

63.2 

86.3 

89.0 

89.7 

90.8 

91.7 

91.9 

92.5 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.2 

OB 

400 

79.9 

80.1 

83.6 

66.7 

89.7 

92.2 

93.4 

93.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

OB 

300 

75.9 

80.1 

63.7 

66.9 

90.1 

91.4 

92.9 

94.3 

94.8 

96.2 

96.7 

96.8 

97.0 

97.2 

97.3 

97.5 

GB 

200 

75.5 

80.1 

83.7 

86.9 

90.2 

91.5 

93.1 

94.6 

95.3 

96.7 

97.4 

97.5 

97.9 

98.1 

98.5 

98.7 

« 

100 

75.5 

80.1 

83.7 

66.9 

90.2 

91.5 

93.1 

94.6 

95.3 

96.6 

97.5 

97.6 

98.2 

98.5 

99.1 

99.7 

« 

000 

73.5 

80.1 

63.7 

•6.9 

90.2 

91.5 

93.1 

94.6 

95.3 

96.6 

97.5 

97.6 

98.2 

98.6 

99.3 

100.0 

or  observations 
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OFEXATIPO  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIEG  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFRIIC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER;  746930  STATION  NAME;  FORT  BRAGG  AIR  RC 

LST  TO  IRC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CHUM  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IR  I  QN  OR  OS  08  GK  GE  GE  GB  GE  OB  GB  GB  OB  GE  OK  GE 
FEET  |  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


50.2 

51.9 

52.2 

52.7 

53.1 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

55.2 

56.9 

57.2 

57.7 

58.0 

58. 2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

55.2 

56.9 

57.2 

57.7 

58.0 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

55.2 

56.9 

57.2 

57.7 

58.0 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

56.3 

57.9 

50.3 

58.7 

59.1 

59.2 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

57.3 

59.0 

59.3 

59.9 

60.3 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.0 

61.7 

62.1 

62.6 

63.0 

63.1 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

60.5 

62.2 

62.5 

63.1 

63.5 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.6 

65.2 

65.6 

66.4 

66.8 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

65.2 

67.0 

67.4 

68.2 

68.6 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

66.0 

67.7 

68.1 

68.9 

69.3 

69.4 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

66.2 

70.2 

70.6 

71.4 

71.7 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

69.5 

71.9 

72.2 

73.2 

73.5 

73.6 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

70.4 

72.0 

73.3 

74.2 

74.8 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

71.5 

74.0 

74.6 

75.5 

76.1 

76.4 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

74.0 

76.0 

70.0 

79.0 

79.8 

80.0 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

74.6 

77.4 

78.6 

79.6 

•0.4 

80.6 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

75.7 

78.5 

80.1 

81.4 

•2.4 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

75.0 

70.6 

00.4 

81.7 

82.6 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

76.1 

79.1 

00.9 

82.3 

83.3 

83.6 

83.9 

84.0 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

76.5 

79.6 

81.6 

83.1 

84.? 

84.4 

84.8 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

76.6 

79.7 

01.6 

83.5 

84.6 

84.9 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

77.0 

80.1 

82.3 

83.9 

•5.1 

85.3 

85.8 

85.9 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

77.6 

01.0 

83.1 

84.8 

86.3 

86.5 

87.0 

87.2 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

7S.0 

81.4 

84.0 

85.8 

87.7 

87.9 

88.7 

88.9 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

70.1 

02.0 

04.6 

86.6 

89.1 

89.4 

90.5 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

70.1 

02.0 

84.6 

86.6 

89.5 

89.7 

91.4 

92.6 

92.6 

92.9 

93.0 

93.0 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

70.3 

82.2 

84.9 

87.0 

90.0 

90.2 

92.1 

93.5 

93.5 

94.3 

94.4 

94.4 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

70.3 

82.2 

84.9 

87.0 

90.0 

90.4 

92.7 

94.3 

94.6 

96.3 

96.5 

96.5 

96.8 

97.3 

97.4 

97.4 

78.4 

82.3 

05.0 

87.1 

90.1 

90.5 

92.8 

94.7 

94.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.4 

98.0 

98.2 

98.2 

70.4 

82.3 

85.0 

87.1 

90.1 

90.5 

92.9 

94.8 

95.0 

97.2 

97.6 

97.8 

98.3 

98.9 

99.3 

99.5 

70.4 

02.3 

05.0 

87.1 

90.1 

90.5 

92.9 

94.8 

95.0 

97.2 

97.6 

97.8 

98.3 

98.9 

99.3 

100.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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cmnomo  uanai 
mramc.  mhbvills  hc 


pkrcektmb  frequency  or  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


msm  Mian:  740330  nma  nwi  fori  braoo  mi  rc 

LST  TO  UICs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MOUTH:  FEB  HOURS:  03-05 


CEIL  DM 


■O  CEIL 

a  20000 

0B  10000 

m  loooo 

0B  14000 
OB  12000 

SB  10000 


OB  7000 
OB  6000 

OB  5000 
OB  4500 
OB  4000 
OB  3500 
OB  3000 

OB  2500 

a  2000 

OB  1000 
OB  1500 
OB  1200 

OB  1000 
900 
000 
700 
000 

500 
400 
300 
200 
100 

OB  000 


VISIBILITY  IB  8TATOTE  MILES 


OB 

7 

08 

6 

QE 

5 

08 

4 

OB 

3 

08 

2  1/2 

OK 

2 

SB 

1  1/2 

QE 

1  1/4 

OR 

1 

OK 

3/4 

GR 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

46.1 

47.4 

40.3 

49.1 

49.5 

49.5 

50.0 

50.1 

50.1 

50.1 

50.4 

50.4 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

51.5 

52.0 

53.0 

54.5 

55.0 

55.0 

55.4 

55.7 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

52.0 

53.3 

54.3 

55.0 

55.4 

55.4 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.4 

56.4 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

52.0 

53.3 

54.3 

55.  0 

55.4 

55.4 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.4 

56.4 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

52.6 

53.9 

54.0 

55.6 

56.0 

56.0 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

57  .0 

57.0 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

53.1 

54.5 

55.4 

56.1 

56.6 

56.6 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.6 

57.6 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

55.9 

57.7 

50.6 

59.3 

59.0 

59.8 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.8 

60.8 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

50.3 

SO." 

59.0 

59.7 

60.2 

60.2 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

59.6 

61.3 

62.3 

63.2 

63.0 

63.0 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

01.0 

62.0 

63.7 

64.7 

65.2 

65.2 

65.7 

66.0 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

61.9 

63.7 

64.0 

65.7 

66.3 

66.3 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.3 

67.3 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

04.0 

66.7 

67.0 

60.0 

69.4 

69.4 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

06.0 

60.0 

70.0 

71.0 

71.6 

71.6 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

07.4 

69.5 

70.0 

71.9 

72.6 

72.7 

73.2 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

07.0 

70.1 

71.5 

72.6 

73.3 

73.4 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.5 

74.5 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

70.4 

72.7 

74.2 

75.4 

76.2 

76.5 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.7 

77.7 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

71.5 

74.0 

75.0 

77.0 

77.9 

70.1 

78.7 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

72.0 

74.5 

76.4 

77.0 

70.7 

79.0 

79.6 

79.9 

79.9 

80.0 

80.3 

80.3 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

72.2 

74.7 

76.6 

70.0 

79.0 

79.2 

79.0 

00.1 

80.1 

00.3 

80.5 

80.5 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

72.7 

75.2 

77.5 

79.1 

00.1 

00.5 

81.1 

01.4 

01.4 

81.6 

81.8 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

73.0 

75.5 

77.9 

79.7 

00.7 

81.1 

81.9 

82.3 

82.3 

02.4 

82.6 

82.6 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

73.0 

76.4 

70.7 

00.6 

01.7 

02.0 

03.0 

83.3 

83.3 

83.5 

83.7 

83.7 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

74.0 

77.0 

79.9 

01.9 

03.1 

03.6 

84.5 

04.9 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

74.2 

77.2 

00.5 

02.5 

03.0 

04.3 

85.2 

05.7 

85.7 

85.8 

86.1 

86.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

74.5 

77.9 

01.3 

03.6 

05.9 

86.5 

87.6 

00.2 

88.2 

88.3 

88.5 

88.5 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

74.0 

70.4 

01.0 

04.0 

06.0 

07.5 

88.0 

09.4 

09.4 

89.5 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

74.7 

70.6 

02.2 

04.4 

07.4 

08.1 

90.1 

90.9 

90.9 

91.0 

91.3 

91.3 

91.8 

91.8 

92.1 

92.2 

74.7 

70.6 

02.3 

04.6 

00.2 

89.4 

91.8 

92.9 

93.0 

93.3 

93.6 

93.6 

94.3 

94.3 

94.6 

94.7 

74.7 

70.0 

02.3 

04.6 

00.2 

09.5 

92.3 

93.7 

93.9 

94.7 

95.0 

95.0 

95.9 

96.0 

96.2 

96.6 

74.7 

70.6 

02.3 

04.6 

00.2 

09.5 

92.6 

94.2 

94.3 

95.4 

95.9 

95.9 

96.9 

97.0 

97.3 

97.6 

74.7 

70.6 

02.3 

04.6 

00.2 

89.5 

92.6 

94.2 

94.3 

95.4 

96.1 

96.1 

97  5 

98.1 

98.7 

99.5 

74.7 

70.6 

02.3 

04.6 

00.2 

09.5 

92.6 

94.2 

94.3 

95.4 

96.1 

96.1 

97.5 

98.1 

98.7 

100.0 

or  cmmrxnam 


040 


D  -  2  -  11 


USAFOTAC/DS — 92/267  -  Pag*  190 


aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 

i  sisis  Hill  Hill  mn  mil  liifi 


onmariK  locatior  -a*  pbrcertasb  frbquercy  or  occurrercb  or  ceilirg  versus  visibility 

mARnc,  amsvtus  rc  not  hourly  observatiors 


maiaK  RUMKR:  746930  STATIC*  HAKE:  FORT  BRAGG  AIR  HC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MORTB:  FEB  HOURS:  06-08 


cxi  li  no 

i* 

nor 


no  an 


m 

7 

OR 

6 

08 

5 

GB 

4 

08 

3 

VISIBILITY  IH 

OE  08 

2  1/2  2 

8TATUTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

08 

1  1/4 

08 

1 

GE 

3/4 

OX 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

41.0 

42.8 

44.8 

46.5 

46.8 

47.2 

47.4 

47.6 

47.8 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.2 

48.2 

48.5 

44.9 

46.7 

48.8 

50.5 

51.1 

51.5 

51.8 

52.0 

52.1 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

53.0 

44.9 

46.7 

48.8 

50.5 

51.1 

51.5 

51.8 

52.0 

52.1 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

53.0 

44.9 

46.7 

48.8 

50.5 

51.1 

51.5 

51.8 

52.0 

52.1 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

53.0 

49.1 

47.3 

49.6 

51.3 

51.9 

52.4 

52.6 

54.8 

53.0 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.5 

53.5 

53.8 

46.1 

48.1 

50.5 

52.1 

52.8 

53.3 

53.5 

53.8 

53.9 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.5 

54.5 

54.7 

49.2 

51.7 

54.1 

56.0 

56.9 

57.3 

57.6 

57.8 

57.9 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.5 

58.5 

58.7 

49.8 

52.2 

54.7 

56.6 

57.4 

57.9 

58.2 

58.4 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

59.1 

59.1 

59.3 

52.5 

55.2 

57.8 

59.8 

60.6 

61.1 

61.6 

61.9 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.6 

62.6 

62.9 

53.1 

55.8 

58.7 

60.8 

61.6 

62.1 

62.5 

62.9 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.6 

63.6 

63.8 

54.5 

57.6 

60.5 

62.5 

63.4 

63.8 

64.3 

64.7 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

465.4 

65.4 

65.6 

55.9 

59.1 

62.1 

64.1 

64.9 

65.4 

65.8 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

*66.9 

66.9 

67.1 

57.4 

60.8 

63.7 

65.8 

66.7 

67.1 

67.6 

68.0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.7 

68.7 

68.9 

59.3 

62.9 

66.1 

68.2 

69.4 

69.9 

70.3 

70.7 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.4 

71.4 

71.6 

60.5 

64.1 

67.5 

69.6 

70.8 

71.3 

71.7 

72.1 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.8 

72.8 

73.0 

61.8 

65.7 

69.0 

71.3 

72.6 

73.0 

73.5 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.6 

74.6 

74.8 

62.3 

66.3 

69.6 

71.9 

73.2 

73.6 

74.3 

74.7 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.4 

75.4 

75.7 

63.0 

67.1 

70.6 

72.8 

74.5 

74.9 

75.9 

76.2 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

77.0 

77.0 

77.2 

63.1 

67.4 

70.8 

73.2 

74.8 

75.3 

76.2 

76.6 

76.7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.3 

77.3 

77.5 

63.8 

68.3 

71.7 

74.3 

76.1 

76.6 

77.7 

78.1 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.8 

78.8 

79.1 

65.1 

69.6 

73.0 

75.8 

77.5 

78.0 

79.1 

79.6 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.3 

80.3 

80.5 

65.6 

70.1 

73.5 

76.4 

78.4 

79.0 

80.0 

80.5 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.2 

81.2 

81.6 

65.7 

70.2 

73.6 

76.7 

78.8 

79.4 

80.5 

81.1 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.8 

81.8 

82.2 

66.2 

70.9 

74.5 

78.1 

80.4 

81.1 

82.3 

82.9 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.7 

83.7 

84.0 

67.0 

72.0 

76.2 

81.0 

84.3 

85.0 

86.3 

86.9 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.7 

88.1 

88.1 

88.5 

67.0 

72.0 

76.7 

81.4 

85.6 

86.4 

87.9 

88.7 

89.0 

89.2 

89.2 

89.6 

90.0 

90.3 

90.3 

90.8 

67.0 

72.0 

76.7 

81.7 

86.1 

87.4 

89.0 

89.8 

90.2 

90.4 

90.9 

91.3 

91.6 

92.0 

92.1 

92.6 

67.0 

72.0 

76.7 

81.7 

86.3 

87.7 

90.0 

90.9 

91.3 

91.5 

92.0 

92.3 

92.7 

93.0 

93.1 

93.6 

67.0 

72.0 

76.7 

81.7 

86.3 

87.8 

90.8 

92.0 

92.4 

92.9 

93.5 

94.1 

94.7 

95.2 

95.7 

96.3 

67.0 

72.0 

76.7 

81.7 

86.3 

87.8 

90.8 

92.2 

92.7 

93.5 

94.2 

94.9 

95.6 

96.1 

96.9 

97.9 

67.0 

72.0 

76.7 

81.7 

86.3 

87.8 

90.8 

92.2 

92.7 

93.5 

94.3 

95.2 

96.2 

97.0 

98.1 

99.4 

67.0 

72.0 

76.7 

81.7 

86.3 

87.8 

90.8 

92.2 

92.7 

93.5 

94.3 

95.2 

96.2 

97.0 

98.1 

100.0 

OBSERVATIORS 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFBTAC,  ASHEVILLE  PC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


station  ■ 

RBSUR: 

7469 -.0 

STATION  IWM:  FORT 

1 

A 

AIM  RC 

PERIOD 

OF  RECORD:  JUL  81  - 

Jim  9i 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

MORTB: 

PEB 

HCWRS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  III 

STATUTE 

MILES 

i 

- 

OB 

SB 

GK 

OS 

GE 

QB 

GE 

GE 

GE 

OB 

QB 

GE 

QB 

GB 

GE 

GE 

nan 

7 

6 

5 

« 

3 

2  1/2 

2 

1  1/- 

I  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m  CEIL 

36.5 

39.6 

42.0 

43.0 

43.1 

43.3 

43.3 

43.3 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.5 

43.5 

43.6 

SB 

20000 

43.0 

46.3 

48.6 

50.4 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

50.9 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

51.3 

m 

18000 

43.1 

46.5 

46.7 

50.5 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.4 

OB 

16000 

43.1 

46.5 

48.7 

50.5 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.4 

SB 

14000 

43.7 

47.0 

49.4 

51.3 

51.5 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

52. C 

52.0 

52.0 

52.0 

52.1 

52 

52.2 

“* 

12000 

44.8 

48.1 

50.6 

52.5 

52.7 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.4 

« 

10000 

47.9 

51.7 

54.4 

56.4 

56.6 

56.9 

57  .0 

57.0 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

SB 

9000 

48.3 

52.1 

54.8 

56.9 

57.1 

57.3 

57.4 

57.4 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

OB 

8000 

49.6 

54.3 

57.4 

59.5 

59.8 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

OB 

7000 

50  7 

55.3 

58.5 

60.6 

61.0 

61.2 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.8 

<« 

6000 

51.5 

56.3 

59.5 

61.6 

61.9 

62.2 

62.3 

62.3 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.8 

OK 

5000 

54.5 

59.6 

62.8 

65.4 

65.8 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.8 

OB 

4500 

55.3 

60.4 

63.6 

66.3 

67.1 

67.5 

67.7 

67.8 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

QB 

4000 

56.7 

61.9 

65.1 

67.8 

68.6 

69.1 

69.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

QB 

3500 

57.4 

62.8 

66.2 

69.0 

70.1 

70.4 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

<1.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71 

71.9 

SB 

3000 

58.9 

64.3 

68.0 

70.6 

72.0 

72.3 

73.2 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

77.6 

73.8 

OB 

2500 

59.5 

64.9 

68.6 

71.4 

72.6 

73.0 

73.9 

74.0 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.5 

OB 

20C*» 

60.9 

66.4 

70.3 

73.2 

74.8 

75.3 

76.1 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

SB 

1800 

61.1 

66.7 

70.6 

73.4 

75.2 

75.7 

76.5 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

08 

1500 

62.4 

68.1 

72.0 

74.9 

77.1 

77.5 

78.5 

78.7 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

* 

1200 

63.7 

69.7 

73.6 

77.0 

79.1 

79.6 

80.5 

80.7 

80.9 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

SB 

1000 

64.1 

70.2 

74.2 

77.7 

80.3 

80.9 

81.8 

82.0 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

87.6 

82.6 

82.7 

SB 

900 

64.3 

70.4 

74.6 

78.3 

80.9 

81.7 

82.6 

83.0 

83.1 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

SB 

800 

64.7 

70.9 

75.8 

79.7 

82.6 

83.6 

85.0 

85.6 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

Of 

700 

65.0 

71.3 

76.5 

81.2 

85.0 

86.3 

88.2 

89.0 

89.2 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

09.8 

*■ 

600 

65.0 

71.3 

76.6 

81.4 

85.3 

86.8 

89.4 

90.3 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.4 

<■ 

500 

65.0 

71.3 

76.6 

81.6 

86.1 

87.8 

90.8 

92.2 

92.6 

92.9 

93.0 

9’  0 

93.0 

93.4 

73.4 

93.5 

08 

400 

65.0 

71.3 

76.6 

81.7 

86.4 

88.2 

91.6 

93.6 

94.0 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

95.0 

SB 

300 

65.0 

71.3 

76.6 

81.7 

86.6 

88.5 

92.1 

94.4 

95.4 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.7 

97.0 

97.2 

CT 

200 

65.0 

71.3 

76.6 

81.7 

86.6 

88.5 

92.1 

94.6 

95.5 

96.2 

97.7 

97.3 

97.9 

98.5 

98.8 

99.2 

SR 

100 

65.0 

71.3 

76.6 

81.7 

86.6 

88.5 

92.1 

94.6 

95.5 

96.3 

97 

97.6 

98.3 

99.1 

99.4 

99.9 

SB 

000 

65.0 

71.3 

76.6 

81.7 

86.6 

88.5 

92.1 

94.6 

95.5 

9*. 3 

97.5 

97.6 

98.3 

99.1 

99.4 

100.0 

of  oMumnon 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
U8AFKTAC,  ABBEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  NC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTE:  FEB  SOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FRET 

" 

08 

6 

08 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  OE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

40.3 

43.6 

43.9 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

OB 

20000 

48.0 

51.8 

52.1 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

08 

18000 

48.2 

52.0 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

as 

16000 

48.2 

52.0 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

08 

14000 

48.7 

52.5 

52.8 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

OB 

12000 

50.5 

54.3 

54.6 

55.0 

5S.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

as 

10000 

53.5 

57.3 

57.7 

58.2 

5B.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58*2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

OB 

9000 

53.9 

57.7 

58.0 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

as 

8000 

56.5 

61.3 

61.8 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

08 

7000 

57.4 

62.3 

62.8 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

OE 

6000 

58.9 

63.6 

64.3 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GE 

5000 

60.6 

65.7 

66.2 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

OE 

4500 

61.1 

66.4 

66.9 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

08 

4000 

62.9 

68.7 

69.5 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OE 

3500 

63.6 

69.5 

70.4 

71.5 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

08 

3000 

66.4 

72.6 

73.8 

74.8 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OS 

2500 

68.4 

74.7 

76.0 

77.1 

77.5 

77.5 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OE 

2000 

69.1 

75.4 

76.7 

77.8 

78.3 

78.4 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OE 

1800 

69.4 

75.7 

77.0 

78.0 

78.5 

78.6 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

08 

1500 

70.8 

77.7 

79.2 

80.4 

81.1 

81.3 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OE 

1200 

71.7 

79.0 

60.5 

81.9 

82.7 

83.2 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OE 

1000 

72.2 

79.4 

61.4 

82.9 

84.5 

85.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

8*. 6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OE 

900 

72.6 

80.1 

82.3 

83.8 

85.8 

86.8 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OE 

800 

73.3 

81.2 

83.9 

85.6 

88.1 

89.2 

90.5 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OE 

700 

73.3 

81.4 

84.3 

85.9 

89.0 

90.4 

92.1 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OS 

600 

73.5 

81.7 

84.5 

86.5 

89.6 

91.5 

93.4 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OE 

500 

73.8 

81.9 

85.2 

88.1 

91.6 

94.1 

96.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

OE 

400 

73.8 

81.9 

85.3 

88.2 

91.7 

94.2 

96.6 

97.6 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

300 

73.8 

81.9 

85.3 

88.2 

92.0 

94.4 

96.9 

98.1 

98.3 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

as 

200 

73.8 

81.9 

85.3 

88.2 

92.0 

94.6 

97.0 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

73.8 

81.9 

85.3 

88.2 

92.0 

94.6 

97.0 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

73.8 

81.9 

85.3 

88.2 

92.0 

94.6 

97.0 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  846 
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operating  location 
nmnc,  ASHEVILLE  AC 


pkrcbntacb  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  01  -  JUN  91 


1ST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  Ilf 

8TATOTE 

MILES 

IN  I 

GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

PER  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/9 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  1 

41.0 

42.4 

42.6 

42.9 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

20000 

51.5 

53.0 

53.1 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

OB 

18000 

51.7 

53.1 

53.2 

53.5 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

OS  16000 

52.1 

53.5 

53.7 

54.0 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

SB 

14000 

53.2 

54.6 

54.7 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

<B 

12000 

54.5 

55.9 

56.0 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

SB 

10000 

56.3 

57.7 

57.8 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GS 

9000 

56.4 

57.8 

57.9 

58.3 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

OB 

8000 

59.2 

61.5 

61.9 

62.6 

62.9 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GS 

7000 

60.8 

63.1 

63.6 

64.3 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

<* 

6000 

61.7 

64.2 

64.7 

65.6 

65.8 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

5000 

64.2 

67.1 

68.0 

68.9 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

m 

4500 

65.0 

68.3 

69.1 

70.1 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

4000 

67.0 

70.6 

71.4 

72.3 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

ON 

3500 

68.8 

72.5 

73.3 

74.6 

74.9 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

CN 

3000 

71.9 

75.7 

76.5 

78.0 

78.5 

78.5 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

2500 

73.8 

77.9 

78.8 

80.4 

81.0 

81.0 

81.2 

81.4 

•1.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

SB 

2000 

75.3 

79.9 

80.9 

82.4 

83.0 

83.1 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OR 

1800 

75.8 

80.5 

81.4 

83.1 

83.7 

83.8 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

m 

1500 

77.2 

82.2 

83.3 

85.6 

86.4 

86.5 

86.8 

87.0 

87.1 

87-1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

m 

1200 

77.4 

82.7 

84.0 

86.3 

87.1 

87.4 

87.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

68.1 

88.1 

88.1 

« 

1000 

77.8 

83.7 

85.1 

87.4 

88.2 

88.5 

88.9 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

SB 

900 

77.9 

83.9 

85.3 

87.8 

89.2 

89.6 

90.0 

90.4 

90.5 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

SB 

800 

78.1 

84.6 

86.2 

88.9 

90.4 

90.8 

91.6 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

SB 

700 

78.1 

84.6 

86.5 

89.2 

91.1 

92.1 

93.1 

94.0 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

« 

600 

78.1 

85.0 

87.1 

90.3 

92.2 

93.1 

94.4 

95.3 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

SB 

500 

78.3 

85.1 

87.2 

90.4 

92.7 

94.1 

95.6 

96.6 

96.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

SB 

400 

78.3 

85.1 

87.2 

90.5 

92.9 

94.8 

96.8 

98.0 

98.2 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

300 

78.3 

85.1 

87.2 

90.5 

93.0 

94.9 

96.9 

98.1 

98.3 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

200 

78.3 

85.1 

87.2 

90.5 

93.0 

94.9 

96.9 

98.1 

98.5 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

100 

78.3 

85.1 

87.2 

90.5 

93.0 

94.9 

96.9 

98.1 

98.5 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

78.3 

85.1 

87.2 

90.5 

93.0 

94.9 

96.9 

98.1 

98.5 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  ON  OBSERVATIONS  846 
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ORMT1N  LOCMFIOH  *** 
rnwrac,  ASHEVILLE  PC 


PKRCKRTACE  FREQUENCY  OF  OCCURKKRCR  OF  CSILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  DOURLY  CBSKKVKriOKS 


StKTIOR  RUMBKR:  746930  8TRXI0H  RMS:  FORT  BRAGG  AIR  DC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LST  ID  UPC: 

♦  5 

MCRTB: 

FEB 

SOURS: 

18-20 

CKILIHC 

VISIBILITY  IH 

STATUTE  MILES 

IR 

OR 

OB 

OX 

GB 

OB 

GB 

GR 

GB 

GE 

GB 

GS 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CSIL 

48.0 

48.3 

48.5 

48.6 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

as  20000 

55.8 

56.1 

56.3 

56.4 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

OK 

18000 

SS.S 

56.1 

56.3 

56.4 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

OK 

16000 

55.9 

56.3 

56.4 

56.5 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

OK 

14000 

56.6 

57.0 

57.1 

57.2 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

OK 

12000 

57.7 

58.0 

58.2 

58.3 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

OB 

10000 

61.5 

62.1 

62.2 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

OK 

9000 

61.6 

62.4 

62.6 

62.9 

63.2 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

OK 

8000 

64.1 

64.9 

65.2 

65.5 

65.8 

65.8 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

OK 

7000 

64.9 

66.3 

66.8 

67.0 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OK 

6000 

66.2 

67.7 

68.2 

68.4 

68.9 

69.0 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

OR 

5000 

69.1 

70.9 

71.6 

71.9 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OK 

4500 

70.4 

72.2 

73.4 

73.6 

74.2 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OK 

4000 

72.0 

74.0 

75.4 

75.9 

76.5 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OK 

3500 

73.4 

75.4 

76.6 

77.3 

78.0 

78.1 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

OK 

3000 

75.1 

77.4 

78.8 

79.4 

80.4 

80.5 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

2500 

76.4 

78.7 

80.4 

81.2 

82.2 

82.3 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OK 

2000 

77.5 

80.1 

82.2 

83.0 

84.0 

84.2 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OR 

1800 

77.7 

80.3 

82.5 

83.3 

84.4 

84.5 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OK 

1500 

80.1 

82.7 

85.0 

85.8 

87.0 

87.1 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

1200 

80.4 

83.0 

85.2 

86.1 

87.2 

87.4 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

1000 

80.6 

83.3 

85.6 

86.5 

87.7 

87.8 

88.5 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OK 

900 

81.1 

83.9 

86.2 

87.1 

88.3 

88.5 

89.4 

89.8 

89.8 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OR 

81.2 

84.0 

86.3 

87.2 

88.5 

88.8 

90.0 

90.4 

90.4 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OX 

700 

81.6 

84.5 

86.9 

87.9 

89.5 

90.1 

91.8 

92.4 

92.4 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OR 

600 

61.7 

84.8 

87.6 

88.8 

90.4 

91.1 

93.6 

94.3 

94.3 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OK 

500 

81.7 

84.6 

87.6 

88.8 

90.5 

91.5 

94.4 

95.2 

95.3 

95.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OX 

81.7 

84.8 

67.6 

89.0 

90.9 

92.3 

95.6 

96.7 

96.8 

97.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OR 

300 

81.7 

84.8 

87.6 

89.0 

91.0 

92.4 

95.9 

97.3 

97.4 

98.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OR 

200 

81.7 

84.8 

87.6 

89.0 

91.0 

92.4 

95.9 

97.4 

97.5 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OR 

100 

81.7 

84.8 

87.6 

89.0 

91.0 

92.4 

95.9 

97.4 

97.5 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

OR 

000 

81.7 

84.8 

87.6 

89.0 

91.0 

92.4 

95.9 

97.4 

97.5 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

TOTAL  RWBXR  OF  OB8KKVATICHS  846 
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cpbmtibg  location  '»• 
DBHranc,  assxvill*  me 


pnoma  frbquehcy  of  occurrbhce  of  cbilirg  versus  visibility 

FROM  BDURLY  OBSKRVATIOHS 


STATIOH  HUMBER:  746930  STATIC*  SAME:  FORT  BRAQG  AIR  HC 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
WORTH:  FEB  HOURS:  21-23 


csn.no 

IH 

FRST 

CB 

7 

ex 

6 

GK 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTB 

GB  08  GB  08 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  CEI  L 

54.3 

54.6 

54.8 

55.4 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

56.0 

m 

20000 

57.9 

58.3 

58.5 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

OB 

10000 

57.9 

58.3 

58.5 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

OB 

16000 

S7.9 

58.3 

58.5 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

GB 

14000 

50.7 

59.1 

59.3 

60.0 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.8 

60.8 

08 

12000 

59.9 

60.3 

60.5 

61.2 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

62.1 

62.1 

OB 

10000 

62.9 

63.2 

63.5 

64.2 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

65.0 

65.0 

OB 

9000 

63.5 

63.8 

64.1 

64.8 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

OB 

8000 

66.7 

67.0 

67.4 

68.1 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

60.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

08 

7000 

67.3 

68.1 

68.4 

69.1 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

70.0 

70.0 

• 

6000 

68.4 

69.5 

70.0 

70.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

H.6 

71.6 

08 

9000 

71.3 

72.5 

72.9 

73.8 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

?4.8 

74.8 

GB 

4500 

71.9 

73.5 

74.0 

74.8 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

08 

4000 

72.7 

74.5 

75.4 

76.4 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

08 

3900 

73.0 

75.5 

76.6 

77.5 

70.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

08 

3000 

75.5 

77.5 

78.6 

79.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

08 

2500 

76.0 

78.0 

00.1 

01.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

83.0 

83.0 

08 

2000 

77.0 

79.0 

81.2 

82.5 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

OB 

1000 

77.0 

79.0 

01.2 

82.5 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

OB 

1500 

79.0 

01.0 

82.4 

83.0 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

« 

1200 

79.0 

01.0 

03.2 

85.0 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

86.5 

66.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

08 

1000 

00.1 

02.2 

03.7 

85.7 

87.4 

87.4 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

GB 

900 

00.4 

02.5 

84.0 

06.1 

87.7 

87.9 

88.3 

88.5 

88.5 

88.7 

08.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

GB 

000 

00.6 

02.7 

04.3 

06.5 

88.3 

88.5 

89.0 

89.2 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

GB 

700 

00.9 

83.2 

04.9 

07.2 

89.0 

89.4 

90.0 

90.3 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

08 

600 

01.1 

03.7 

05.6 

80.2 

90.1 

90.5 

92.2 

93.1 

93.1 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

a 

500 

01.2 

03.8 

85.7 

08.3 

90.7 

91.1 

93.1 

94.4 

94.4 

95.0 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

GB 

400 

01.3 

03.9 

85.8 

88.4 

90.9 

91.5 

94.1 

96.1 

96.1 

96.8 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

GB 

300 

01.3 

03.9 

85.0 

88.4 

90.9 

91.5 

94.2 

96.3 

96.5 

97.5 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

OB 

200 

01.3 

83.9 

05.8 

88.4 

90.9 

91.5 

94.4 

96.9 

97.0 

98.1 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

100 

01.3 

83.9 

85.8 

80.4 

90.9 

91.5 

94.4 

96.9 

97.0 

98.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

« 

000 

01.3 

83.9 

05.0 

00.4 

90.9 

91.5 

94.4 

96.9 

97.0 

98.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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ORMtlM  LOCATIOR  -A* 
USAFETRC,  ASHEVILLE  AC 


PKRCKATAGK  FRBQUEHCY  OF  OCCURREHCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSKRVATIOHS 


746930 


RUIOH  HAMS:  FORT  BRAGS  AIR  AC 
LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MOUTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CHILI  BO 

ih 

FEET 

1“ 

OE 

6 

CS 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

CS 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

44.7 

46.4 

47.1 

47.8 

48.0 

48.1 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

18.5 

48.5 

48.6 

OE  20000 

51.0 

52.7 

53.5 

54.3 

54.6 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

OB 

18000 

51.1 

52.9 

53.7 

54.4 

54.8 

54.9 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

OE 

16000 

51.2 

52.9 

53.7 

54.5 

54.8 

54.9 

55.0 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

OE 

14000 

51.9 

53.7 

54.5 

55.3 

55.6 

55.7 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

OB 

12000 

53.0 

54.8 

55.6 

56.4 

56.8 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

OE 

10000 

55.9 

57.9 

58.8 

59.6 

60.0 

60.1 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

OB 

9000 

56.3 

58.3 

59.2 

60.1 

60.5 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

OE 

8000 

59.0 

61.3 

62.4 

63.5 

63.9 

64.0 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

08 

7000 

60.0 

62.6 

63.7 

64.8 

65.2 

65.3 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

OE 

6000 

61.1 

63.8 

65.0 

66.1 

66.5 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

OB 

5000 

63.6 

66.5 

67.7 

68.9 

69.4 

69.5 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

OE 

4500 

64.7 

67.8 

69.1 

70.3 

70.9 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

OB 

4000 

66.1 

69.4 

70.9 

72.2 

72.8 

73.0 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

OB 

3500 

67.1 

70.5 

72.1 

73.5 

74.2 

74.3 

74.6 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

OB 

3000 

69.3 

72.8 

74.6 

76.0 

76.9 

77.1 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

OE 

2500 

70.4 

74.1 

76.0 

77.5 

78.4 

78.6 

79.0 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

OE 

2000 

71.4 

75.2 

77.3 

78.9 

79.9 

80.2 

80.6 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

OB 

1800 

71.6 

75.4 

77.6 

79.2 

60.3 

80.5 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81-5 

81.5 

81.6 

OE 

1500 

72.8 

76.8 

79.0 

80.8 

82.1 

82.3 

82.8 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

OE 

1200 

73.5 

77.6 

79.9 

81.8 

83.1 

83.4 

84.0 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

OE 

1000 

73.8 

78.1 

80.5 

82.6 

84.1 

84.5 

85.2 

85.5 

85.5 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

OE 

900 

74.1 

78.5 

81.0 

83.2 

84.9 

85.4 

86.1 

86.5 

86.5 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

OE 

800 

74.5 

79.1 

81.8 

84..' 

66.1 

86.6 

87.6 

88.0 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

OE 

700 

74.8 

79.6 

82.6 

85.2 

87.7 

88.5 

89.7 

90.3 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

OB 

600 

74.9 

79.8 

83.1 

85.9 

88.6 

89.5 

91.3 

92.1 

92.2 

92.5 

92.6 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

OB 

500 

75.0 

79.9 

83.2 

86.2 

89.3 

90.5 

92.6 

93.6 

93.7 

94.1 

94.4 

94.5 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

OB 

400 

75.0 

80.0 

83.3 

86.4 

89.7 

91.0 

93.6 

94.9 

95.1 

95.6 

96.0 

96.1 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

OB 

300 

75.0 

80.0 

83.3 

86.4 

89.7 

91.2 

94.0 

95.5 

95.8 

96.7 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

97.9 

98.1 

OB 

200 

75.0 

80.0 

83.3 

86.4 

89.8 

91.2 

94.1 

95.8 

96.1 

97.1 

97.7 

97.9 

98.3 

98.6 

98.8 

99.0 

OE 

100 

75.0 

80.0 

81.3 

86.4 

89.8 

91.2 

94.1 

95.8 

96.1 

97.2 

97.9 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

99.8 

OX 

000 

75.0 

80.0 

83.3 

86.4 

89.8 

91.2 

94.1 

95.8 

96.1 

97.2 

97.9 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  6768 
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3S8SS  ££8?S  P?S!ES  8  8  8  8  2  3  3  3  3  3  SSSSS  8 

liiii  pin  mu  him  **«*■  *****  * 

8808  8  88888  88888  88888  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 


LOCATION  "A" 
A5HEVIL'  *  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 


STATION  RAW:  FORT  BRA QO  AIN  NC 


PERIOD  OF  RBCORD:  JUL  81  -  JUN  91 


NO  CEIL 


.1  68.3 

.«  68.6 

.9  70.1 

.2  71. 4 

.1  72.5 

.3  76.7 

.8  76.5 

.9  77.5 

.5  78.3 

.4  81.3 

.0  82.0 
.5  82.6 

.8  82.8 
.5  84.8 

.0  85.5 

.5  86.2 

.1  86.8 

.3  87.1 

.9  87.8 

.9  87.8 


LSI  TO  UK: 

♦  5 

HOWTH: 

MAR 

HOURS: 

00-02 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

OB 

08 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

59.7 

60.0 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

64.5 

64.8 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

64.6 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

64.6 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

64.6 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

64.7 

65.1 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

68.6 

69.1 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.1 

69.5 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.6 

71.2 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.9 

72.5 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

75.3 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

77.0 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

78.8 

79.4 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

81.9 

82.6 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

l  82.7 

83.3 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

83.2 

83.9 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

i  83.4 

84.1 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

I  85.5 

86.2 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

'  86.1 

87.0 

88.3 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

87.2 

88.2 

89.5 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

1  87.7 

88.8 

90.2 

90.6 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

88.1 

89.4 

90.9 

91.3 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

t  88.9 

90.3 

91.8 

92.4 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

1  89.0 

90.4 

92.4 

92.9 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

1  89.5 

91.0 

93.2 

93.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

89.8 

91.6 

94.0 

95.1 

96.7 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

89.8 

91.6 

94.0 

95.1 

96.8 

97.5 

97.5 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

>  89.8 

91.6 

94.0 

95.1 

96.8 

97.7 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

69.8 

91.6 

94.0 

95.1 

96.8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.7 

100.0 

89.8 

91.6 

94.0 

95.1 

96.8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.7 

100.0 

OF  OBSERVATIONS  930 
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USAFETAC/DS— 92/267  -  Pago  198 


operating  location  *a* 
USAPBEAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FUBUDCI  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FIKM  HOURLY  OBSKKVATIOHS 


snnOH  HUMBER:  746930  STATION  RAMS:  FORT  BRAGG  AIR  PC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

HAR 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

KILBS 

IR 

08 

OB 

08 

OB 

08 

OB 

08 

08 

OB 

OB 

OE 

OB 

as 

OB 

OB 

OE 

RET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

54.3 

54.7 

55.5 

55.8 

56.1 

56.2 

56.2 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

OR 

20000 

59.7 

60.1 

60.9 

61.2 

61.7 

61.8 

61.8 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.5 

OB 

18000 

59.8 

60.2 

61.0 

61.3 

61.8 

61.9 

61.9 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

SR 

16000 

59.6 

60.2 

61.0 

61.3 

61.8 

61.9 

61.9 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

a 

14000 

59.8 

60.2 

61.0 

61.3 

61.8 

61.9 

61.9 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

OR 

12000 

60.6 

61.2 

61.9 

62.3 

62.8 

62.9 

62.9 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.5 

SR 

10000 

63.0 

63.4 

64.2 

64.5 

65.2 

65.3 

65.3 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

SR 

9000 

63.3 

63.6 

64.6 

64.9 

65.6 

65.7 

65.7 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

SR 

0000 

64.6 

65.2 

66.1 

66.5 

67.1 

67.2 

67.2 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

gs 

7000 

65.8 

66.3 

67.3 

67.6 

68.3 

68.4 

68.4 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

OR 

6000 

65.9 

66.5 

67.6 

68.0 

68.6 

68.7 

68.7 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.4 

SR 

9000 

69.1 

69.8 

71.0 

71.3 

72.0 

72.2 

72.2 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

SR 

4500 

70.0 

70.6 

71.8 

72.2 

72.9 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

OB 

4000 

71.0 

71.8 

73.0 

73.3 

74.2 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

SR 

-.500 

71.5 

72.5 

73.7 

74.1 

74.9 

75.1 

75.3 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

OR 

3000 

74.3 

75.4 

76.7 

77.1 

78.0 

78.1 

78.3 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

OR 

2900 

75.3 

76.5 

77.7 

78.2 

79.0 

79.2 

79.5 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

OE 

2000 

76.9 

78.2 

79.6 

80.0 

81.1 

81.3 

81.5 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.2 

OR 

1800 

77.6 

78.9 

80.3 

80.9 

81.9 

82.2 

82.4 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

OR 

1500 

79.1 

80.5 

82.2 

82.9 

84.0 

84.2 

84.5 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.2 

OR 

1200 

60.3 

81.8 

83.5 

84.3 

85.4 

85.6 

86.0 

86.3 

86.  3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

OR 

1000 

80.8 

82.6 

84.3 

85.1 

86.1 

86.3 

86.8 

87.2 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.7 

OB 

900 

80.9 

82.8 

84.5 

85.3 

86.5 

86.7 

87.1 

87.5 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

88.1 

OR 

800 

81.2 

83.3 

85.2 

86.2 

87.6 

87.8 

88.3 

88.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

OR 

700 

81.3 

83.4 

85.3 

86.9 

88.4 

88.6 

89.4 

89.8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

at 

600 

61.4 

83.5 

85.6 

87.2 

89.2 

89.5 

90.3 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

OR 

500 

81.6 

83.8 

85.6 

87.6 

89.9 

90.3 

91.9 

92.4 

92.5 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

OR 

400 

81.8 

84.1 

86.1 

88.1 

90.5 

91.0 

93.2 

93.9 

94.0 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

OB 

300 

81.8 

84.2 

86.2 

88.2 

90.8 

91.2 

93.9 

94.8 

94.9 

95.4 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.5 

OB 

200 

81.8 

84.2 

86.2 

88.2 

91.0 

91.4 

94.2 

95.5 

95.6 

96.0 

96.7 

96.9 

97.4 

97.6 

98.0 

98.3 

OR 

100 

81.8 

84.2 

86.2 

88.2 

91.0 

91.4 

94.2 

95.7 

95.8 

96.3 

97.1 

97.3 

97.8 

98.4 

99.0 

99.9 

OR 

000 

81.8 

84.2 

86.2 

88.2 

91.0 

91.4 

94.2 

95.7 

95.8 

96.3 

97.1 

97.3 

97.8 

98.4 

99.1 

100.0 

IDEAL 


OBSEKVATICMS 


930 
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USAFETAC/DS— 92/267  -  Paga  199 


OPERATING  LOCATION  *A* 
U8APETAC,  ABBEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
I. CM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


L8T  TO  UTC: 

♦  5 

MDSTH: 

MAR 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IS 

STATUTE 

MILES 

IN 

OE 

GK 

GE 

<38 

GE 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

44.5 

47.3 

49.1 

49.7 

50.8 

50.9 

51.3 

51.5 

51.5 

51.6 

51.7 

51.7 

51.9 

52.0 

52.0 

52.3 

08  20000 

50.5 

53.8 

56.2 

56.9 

58.0 

58.1 

58.5 

58.7 

58.7 

58.8 

58.9 

58.9 

59.2 

59.4 

59.4 

59.6 

GE 

18000 

90.6 

53.9 

56.3 

57.0 

58.1 

58.2 

58.6 

58.8 

58.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.4 

59.5 

59.5 

59.7 

OB 

16000 

50.6 

53.9 

56.3 

57.0 

58.1 

58.2 

58.6 

58.8 

58.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.4 

59.5 

59.5 

59.7 

08 

14000 

50.6 

54.2 

56.7 

57.3 

58.4 

58.5 

58.9 

59.1 

59.1 

59.2 

59.4 

59.4 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

08 

12000 

51.2 

54.6 

57.1 

57.7 

58.8 

58.9 

59.4 

59.6 

59.6 

59.7 

59.8 

59.8 

60.1 

60.2 

60.2 

60.4 

SB 

10000 

52.9 

56.7 

59.2 

59.9 

61.0 

61.1 

61.5 

61.7 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

GB 

9000 

53.2 

57.0 

59.6 

60.2 

61.3 

61.4 

61.8 

62.0 

62.0 

62.2 

62.3 

62.3 

62.6 

62.7 

62.7 

62.9 

OB 

8000 

55.1 

59.1 

61.7 

62.5 

63.7 

63.8 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.9 

65.1 

65.1 

65.3 

gb 

7000 

56.7 

61.0 

63.5 

64.3 

65.5 

65.6 

66.0 

66.2 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66.9 

67.0 

67.0 

67.2 

« 

6000 

57.0 

61.4 

64.1 

64.6 

66.0 

66.2 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.5 

67.6 

67.6 

67.8 

OB 

9000 

59.6 

64.3 

67.2 

68.1 

69.2 

69.5 

69.9 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.8 

70.9 

70.9 

71.1 

GB 

4500 

61.0 

65.6 

68.5 

69.4 

70.5 

70.6 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

72.0 

72.2 

72.2 

72.4 

OK 

4000 

61.6 

66.5 

69.5 

70.4 

71.6 

71.6 

72.4 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.3 

73.4 

73.4 

73.7 

GB 

3900 

62.2 

67.1 

70.1 

71.4 

72.7 

72.9 

73.4 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.4 

74.5 

74.5 

74.7 

m 

3000 

63.3 

68.4 

71.5 

72.9 

74.3 

74.7 

75.4 

75.7 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

76.3 

76.5 

76.5 

76.7 

OB 

2900 

64.7 

69.9 

73.0 

74.4 

75.9 

76.3 

77.0 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

QB 

2000 

66.8 

72.0 

75.7 

77.1 

78.6 

79.2 

80.0 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.5 

81.0 

81.1 

81.1 

81.3 

GB 

1800 

67.3 

72.6 

76.2 

77.6 

79.1 

79.8 

80.5 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.5 

81.6 

81.6 

81.8 

OB 

1900 

67.8 

73.1 

76.8 

78.2 

79-8 

80.5 

81.3 

81.6 

81.6 

81.7 

B1.8 

81.8 

82.3 

82.4 

82.4 

82.6 

« 

1200 

68.3 

73.7 

77.4 

78.9 

80.8 

81.5 

82.3 

82.6 

62.6 

82.7 

82.8 

82.8 

83.2 

83.3 

83.3 

83.5 

m 

1000 

69.0 

74.6 

78.7 

80.4 

82.5 

83.3 

84.2 

84.5 

84.5 

84.7 

84.8 

84.8 

85.3 

85.4 

85.4 

85.6 

OB 

900 

69.0 

74.6 

78.9 

80.6 

82.8 

83.9 

84.7 

85.1 

85.1 

85.3 

05.4 

85.4 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

GB 

800 

69.4 

75.1 

79.4 

81.4 

84.5 

85.7 

86.6 

87.0 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.7 

87.8 

87.8 

88.1 

08 

700 

69.5 

75.4 

79.8 

82.2 

86.0 

87.3 

88.4 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

a 

600 

69.5 

75.4 

79.8 

82.3 

86.2 

87.7 

88.9 

89.5 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

90.8 

900 

69.9 

75.8 

80.2 

82.7 

86.9 

88.7 

90.2 

91.0 

91.0 

91.3 

91.5 

91.5 

92.0 

92.2 

92.2 

*2.4 

400 

70.1 

76.1 

80.5 

83.0 

87.2 

89.2 

91.2 

92.4 

92.6 

92.9 

93.7 

93.7 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

300 

70.1 

76.1 

80.5 

83.0 

87.3 

89.4 

91.6 

93.0 

93.2 

93.8 

94.5 

94.5 

95.3 

95.4 

95.5 

95.7 

200 

70.1 

76.1 

80.5 

83.2 

87.6 

89.7 

92.0 

93.9 

94.1 

94.6 

95.6 

95.7 

96.9 

97.3 

98.2 

98.6 

100 

70.1 

76.1 

80.5 

83.2 

87.6 

89.7 

92.0 

93.9 

94.1 

94.7 

95.7 

95.8 

97.0 

97.5 

98.6 

100.0 

000 

70.1 

76.1 

80.5 

83.2 

87.6 

89.7 

92.0 

93.9 

94.1 

94.7 

95.7 

95.0 

97.0 

97.5 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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USAFETAC/DS- -92/267  -  Pago  200 


0FERATIR8  LOCATION  'A' 


rawsmc,  unvnu  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIHQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


nma 


746930 


STATION  NAME:  FORT  BRAOS  AIR  NC 
LSI  TO  UTCl  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


CEILIHO 

IH 

FEET 

“ 

as 

6 

as 

9 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IH 
OE  BE 

2  1/2  2 

STATUTE 

OB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GE 

1 

QE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m  CEIL 

47.8 

91.3 

91.7 

92.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

OS  20000 

93.8 

97.9 

98.2 

98.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

OS  18000 

93.8 

97.6 

98.3 

99.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

OS 

16000 

93.8 

97.6 

98.3 

99.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

as  14000 

94.9 

98.4 

99.0 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

as  uooo 

99.1 

99.0 

99.9 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

OB  10000 

97.8 

62.0 

62.9 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

as 

9000 

98.2 

62.4 

63.2 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OS 

8000 

60.2 

64.7 

69.7 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OS 

7000 

61.0 

69.6 

65.7 

67.6 

67.8 

67.8 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

as 

6000 

61.4 

66.2 

67.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

os 

9000 

63.3 

68.9 

69.6 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

as 

4900 

64.4 

69.6 

70.9 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

4000 

69.4 

70.8 

72.3 

73.8 

74.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OB 

3900 

69.7 

71.4 

72.9 

74.4 

74.8 

74.8 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

as 

3000 

67.1 

72.9 

74.4 

76.0 

76.5 

76.5 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

as 

2900 

69.1 

79.2 

76.9 

78.5 

79.0 

79.2 

79.5 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

as 

2000 

71.1 

77.2 

79.1 

80.8 

81.5 

81.7 

82.0 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

as 

1800 

71.9 

77.6 

79.6 

81.3 

82.0 

82.3 

82.6 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

as 

1900 

72.4 

78.7 

80.6 

82.4 

83.2 

83.4 

83.8 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

as 

1200 

73.8 

80.3 

82.9 

84.9 

89.6 

89.8 

86.2 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

as 

1000 

74.3 

81.3 

83.8 

85.9 

87.4 

87.6 

88.2 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

as 

900 

74.9 

81.8 

84.3 

86.5 

88.4 

88.7 

89.6 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

as 

800 

74.9 

82.0 

84.7 

87.0 

89.0 

89.4 

90.4 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

as 

700 

74.9 

82.6 

89.7 

88.3 

90.8 

91.1 

92.3 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

as 

600 

74.6 

82.9 

86.2 

88.8 

91.8 

92.5 

93.7 

94.7 

94.8 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

as 

900 

74.6 

82.9 

86.2 

89.0 

92.3 

93.1 

94.6 

95.7 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

as 

400 

74.6 

83.1 

86.6 

89.4 

92.7 

94.0 

95.6 

96.8 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

as 

300 

74.6 

83.1 

86.6 

89.4 

92.9 

94.3 

96.0 

97.3 

97.8 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

as 

TOO 

74.6 

83.1 

86.6 

89.4 

92.9 

94.3 

96.0 

97.4 

98.0 

98.6 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

as 

100 

74.6 

83.1 

86.6 

89.4 

92.9 

94.3 

96.0 

97.4 

98.0 

98.6 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

as 

000 

74.6 

83.1 

86.6 

89.4 

92.9 

94.3 

96.0 

97.4 

98.0 

98.6 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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crauvno  location 


mnnc,  asbeville  me 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


STATIC*  mm:  FORT  BRAGG  AIR  HC 
1ST  TO  UTCt  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JITS  91 
HORTB:  MAR  HOURS:  12-14 


CEILIRO 

IB 

a 

7 

6 

as 

5 

SB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

OB  GB  GE  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

a 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

BO  CEIL 

51.7 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

SB 

20000 

59.6 

61.2 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

a 

isooo 

59.6 

61.2 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

a 

16000 

59.6 

61.2 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

a 

14000 

61.1 

62.7 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GB 

12000 

61.8 

63.7 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

SB 

10000 

64.9 

67.1 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

SB 

9000 

65.1 

67.2 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

SB 

0000 

67.3 

69.6 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

SB 

7000 

68.1 

70.4 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

** 

6000 

68.7 

71.1 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

SB 

SQOO 

70.5 

73.3 

74.1 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB 

4500 

71.3 

74.1 

74.6 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

a 

4000 

72.8 

76.0 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

a 

3900 

74.0 

77.3 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

SB 

3000 

76.6 

80.0 

80.9 

81.2 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

SB 

2900 

78.4 

81.9 

83.2 

83.9 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

SB 

2000 

79.5 

83.3 

84.6 

65.4 

85.7 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

SB 

1600 

79.6 

83.4 

84.6 

85.6 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

a 

1900 

81.1 

85.2 

86.6 

87.5 

87.8 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

• 

1200 

81.7 

86.5 

88.4 

89.2 

89.9 

90.1 

90.5 

90.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

SB 

1000 

82.0 

87.0 

89.1 

90.1 

90.9 

91.2 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

SB 

900 

82.3 

87.5 

89.7 

91.0 

91.8 

92.2 

92.7 

93.0 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

a 

000 

82.7 

88.1 

90.4 

91.8 

92.9 

93.3 

94.1 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

SB 

700 

82.8 

88.3 

90.6 

92.5 

93.8 

94.4 

95.3 

95.6 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

SB 

600 

82.8 

88.3 

90.9 

92.9 

94.6 

95.3 

96.1 

96.7 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

SB 

900 

82.8 

88.3 

90.9 

92.9 

94.9 

95.6 

96.9 

97.6 

97.6 

98.2 

96.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

SB 

400 

82.8 

88.6 

91.2 

93.3 

95.4 

96.0 

97.4 

98.3 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

a 

300 

82.8 

88.6 

91.2 

93.3 

95.5 

96.1 

97.5 

98.4 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

a 

200 

82.8 

68.6 

91.2 

93.3 

95.5 

96.1 

97.6 

98.5 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

82.8 

88.6 

91.2 

93.3 

95.5 

96.1 

97.6 

98.5 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

- 

000 

82.8 

88.6 

91.2 

93.3 

95.5 

96.1 

97.6 

98.5 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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operating  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
USAFRTRC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


mmol  roan:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  HO  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LSI  TO  UTC: 

♦  9 

MOUTH: 

MAR 

BOURS: 

15-17 

CB1 

[LI  BO 

VISIBILITY  IH 

SZMWTB 

MILES 

I"  1 

1 

OR 

as 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

FI 

DR  | 

l  7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL 

93.1 

93.0 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

OR 

20000 

60.9 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

OR 

10000 

61.0 

61.7 

61.0 

61.0 

61.8 

61.0 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

OR 

16000 

61.0 

61.7 

61.0 

61.0 

61.0 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

OR 

14000 

61.9 

62.7 

62.0 

62.0 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

OR 

12000 

63.7 

64.4 

64.9 

64.9 

64.9 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

OR 

10000 

67.7 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OR 

9000 

60.0 

69.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

OR 

0000 

70.4 

71.9 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OR 

7000 

71.3 

73.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OR 

6000 

72.0 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OR 

9000 

74.6 

76.6 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OS 

4900 

76.9 

70.6 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OR 

4000 

70.2 

00.4 

00.9 

00.9 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

OR 

1900 

79.7 

02.0 

02.9 

02.9 

82.6 

82.6 

02.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OR 

3000 

01.3 

03.7 

04.2 

04.9 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OR 

2900 

02.9 

09.1 

09.6 

06.2 

06.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OR 

2000 

03.2 

09.9 

06.9 

07.2 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OR 

1000 

03.4 

06.9 

07.0 

07.7 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OR 

1900 

04.9 

00.1 

00.7 

09.9 

89.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OR 

1200 

09.9 

09.1 

09.0 

90.9 

91.0 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OR 

1000 

09.9 

09.9 

90.1 

91.1 

91.7 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OR 

900 

06.0 

90.1 

90.0 

91.7 

92.4 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OR 

000 

06.3 

90.9 

91.2 

92.9 

93.1 

94.0 

94.6 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OR 

700 

06.3 

90.6 

91.4 

92.9 

94.1 

94.9 

95.9 

96.2 

96.3 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OR 

600 

06.3 

90.9 

91.7 

93.2 

94.9 

95.5 

96.6 

97.1 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OR 

900 

06.3 

91.0 

91.0 

93.3 

94.6 

95.7 

97.1 

97.6 

97.8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OR 

400 

06.3 

91.0 

91.0 

93.3 

94.7 

95.9 

97. S 

98.3 

98.5 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

300 

06.3 

91.0 

91.0 

91.3 

94.7 

96.3 

98.0 

98.7 

98.9 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

200 

06.3 

91.0 

91.0 

93.3 

94.7 

96.3 

98.0 

98.8 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

100 

06.3 

91.0 

91.0 

93.3 

94.7 

96.3 

98.0 

98.8 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

000 

06.3 

91.0 

91.0 

93.3 

94.7 

96.3 

98.0 

98.8 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 
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apBwuniK  location  *a* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUBER:  746930  STATION  RAMS:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

LET  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  MAR  SOURS:  18-20 


m 

ESI 

“ 

OE 

6 

OE 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IE  STATUTE 
OB  08  GB  05 

3  21/2  2  1  1/2 

miles 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

54.5 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

<B 

20000 

64.0 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OB 

16000 

64.6 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

16000 

64.6 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

AB 

14000 

65.5 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

« 

12000 

66.6 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OB 

10000 

71.7 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

9000 

72.0 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB 

6000 

74.4 

74.9 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

7000 

75.3 

76.1 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB 

6000 

76.5 

77.3 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

OB 

5000 

76.5 

79.7 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OB 

4500 

79.4 

80.9 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

4000 

61.5 

63.1 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

64.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

B4.1 

84.1 

84.1 

on 

3500 

62  .9 

84.7 

85.5 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

m 

3000 

83.6 

85.6 

86.8 

87.1 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

08 

2500 

84.7 

86.7 

87.8 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

08 

2000 

85.2 

87.3 

88.6 

89.0 

89.7 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

01 

1600 

65.5 

87.6 

88.9 

89.5 

90.2 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

1500 

87.0 

89.1 

90.4 

91.0 

91.7 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

1200 

87.2 

89.5 

90.9 

91.4 

92.2 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

08 

1000 

67.2 

89.5 

90.9 

91.5 

92.3 

92.6 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

01 

900 

67.6 

89.9 

91.4 

92.0 

92.9 

93.2 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

01 

600 

67.6 

90.1 

92.0 

92.8 

94.0 

94.3 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

700 

87.6 

90.1 

92.3 

93.1 

94.4 

94.8 

95.4 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

600 

87.6 

90.1 

92.3 

93.1 

94.5 

95.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

500 

87.6 

90.2 

92.6 

93.5 

94.9 

95.9 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

400 

87.6 

90.2 

92.6 

93.8 

95.5 

96.5 

98.1 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

ei 

300 

87.6 

90.2 

92.6 

93.8 

95.5 

96.5 

98.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

OB 

200 

67.6 

90.2 

92.6 

93.8 

95.5 

96.5 

98.1 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

OB 

100 

87.6 

90.2 

92.6 

93.8 

95.5 

96.5 

98.1 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

000 

87.6 

90.2 

92.6 

93.8 

95.5 

96.5 

98.1 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 
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aaaaa  aaaaa 


I 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

8  CATION  HUMBER:  746930  STHTIOM  NAME:  FORT  BRAGS  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MOUTH:  MAR  HOURS:  21-23 


CHILI  HO  VISIBILITY  IN  STATUTB  MILES 

in|gbcrg8Gbgbgsgbgbgegbgbgegbgegbge 

|  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


HO  CEIL 

61.1 

61.4 

61.5 

61.5 

OB  20000 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

cot 

18000 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

as 

16000 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

SB 

14000 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

OB 

12000 

67.5 

67.8 

68.0 

68.0 

OK 

10000 

72.9 

73.3 

73.7 

73.7 

OK 

9000 

73.1 

73.5 

73.9 

73.9 

OE 

8000 

75.1 

75.5 

75.8 

75.8 

OB 

7000 

75.6 

76.3 

76.7 

76.7 

OB 

6000 

76.3 

77.1 

77.4 

77.4 

OB 

5000 

78.7 

80.0 

80.4 

80.5 

OB 

4500 

79.7 

81.0 

81.4 

81.5 

OB 

4000 

80.9 

82.3 

82.9 

83.0 

OB 

3500 

81.2 

82.6 

83.2 

83.3 

OB 

3000 

83.3 

84.9 

85.6 

85.8 

OB 

2500 

83.8 

85.4 

86.1 

86.3 

OB 

2000 

84.9 

86.7 

87.4 

87.7 

OB 

1800 

85.1 

86.8 

87.6 

88.0 

OB 

1500 

86.3 

88.2 

89.0 

89.4 

OB 

1200 

87.3 

89.1 

90.1 

90.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

6T.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74  .v 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.5 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

88.1 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.3 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

89.8 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.9 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

61.6 

61.6 

Cl. 6 

61.6 

61.6 

61.6 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

1000 

87.8 

89.9 

91.1 

91.5 

92.2 

92.4 

92.9 

92.9 

900 

88.0 

90.2 

91.5 

91.9 

92.7 

92.9 

93.4 

93.4 

800 

88.0 

90.3 

91.7 

92.2 

93.1 

93.3 

93.9 

93.9 

700 

88.0 

90.4 

91.9 

92.4 

93.7 

93.9 

94.5 

94.5 

600 

88.3 

90.8 

92.3 

92.7 

94.2 

94.4 

95.5 

95.5 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

500 

88.3 

90.8 

92.5 

93.1 

94.9 

95.4 

96.6 

96.6 

400 

88.3 

90.8 

92.5 

93.2 

95.3 

95.9 

97.2 

97.5 

300 

88.3 

90.8 

92.5 

93.2 

95.3 

95.9 

97.3 

97.6 

200 

88.3 

90.8 

92.5 

93.2 

95.4 

96.0 

97.6 

98.3 

100 

88.3 

90.8 

92.5 

93.2 

95.4 

96.0 

97.6 

98.3 

000 

88.3 

90.8 

92.5 

93.2 

95.4 

96.0 

97.6 

98.3 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99  7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 


D  -  2  -  26 


USAFETAC/DS— 92/267  -  Page  205 


orausna  loaunc* 
U8«nnc,  ashevillb  me 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRBHCE  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER  I  746930  STATION  NAME:  FORT  BRA  00  AIN  HC 

1ST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
M3MTB:  MAR  HOURS:  ALL 


CEIL  INS 

IN 

PSXT 

a 

7 

QB 

6 

am 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IK  STATUTE 

a  a  OB  a 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

a 

1  1/4 

r". 

1 

QB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

a 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

53.2 

54.4 

54.9 

55.1 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

OB 

20000 

59.8 

61.2 

61.8 

62.1 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

QB 

10000 

59.9 

61.4 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

QB 

16000 

59.9 

61.4 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

OB 

14000 

60.5 

61.9 

62.6 

62.8 

63.1 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

a 

12000 

61.2 

62.7 

63.4 

63.7 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

am 

10000 

64.8 

66.5 

67.3 

67.6 

67.9 

67.9 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

QB 

9000 

65.0 

66.8 

67.6 

67.9 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

m 

0000 

67.0 

68.9 

69.7 

70.1 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

OB 

7000 

68.0 

70.0 

70.9 

71.3 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

am 

6000 

68.6 

70.7 

71.6 

72.0 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

am 

5000 

71.0 

73.4 

74.3 

74.8 

75.1 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

QB 

4500 

72.1 

74.6 

75.6 

76.0 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

am 

4000 

73.4 

76.0 

77.1 

77.6 

78.0 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

m 

3500 

74.2 

77.0 

78.1 

78.6 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

m 

3000 

76.1 

79.0 

80.2 

80.9 

81.4 

81.5 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

am 

2500 

77.3 

80.3 

81.6 

82.4 

83.0 

83.1 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB 

2000 

78.5 

81.7 

83.1 

83.9 

84.6 

84.8 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

QB 

1E00 

78.8 

82.0 

33.5 

84.3 

85.1 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

QB 

1500 

80.1 

83.5 

85.0 

85.9 

86.7 

86.9 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

a 

1200 

80.9 

84.4 

86.1 

87.0 

88.0 

88.3 

88.6 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

am 

1000 

81.3 

85.1 

86.9 

88.0 

89.1 

89.4 

89.9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

am 

900 

81.5 

85.5 

87.4 

88.5 

89.7 

90.2 

90.7 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

QB 

900 

81.7 

85.8 

87.8 

89.2 

90.6 

91.1 

91.8 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

QB 

700 

81.9 

86.1 

88.2 

89.8 

91.6 

92.2 

93.0 

93.4 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

m 

600 

81.9 

86.2 

88.5 

90.1 

92.2 

92.9 

93.9 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

am 

500 

82.1 

86.4 

88.7 

90.4 

92.7 

93.6 

94.9 

95.5 

95.5 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

am 

400 

82.2 

86.6 

88.9 

90.7 

93.2 

94.2 

95.9 

96.6 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

am 

300 

82.2 

86.6 

88.9 

90.7 

93.2 

94.3 

96.1 

97.0 

97.2 

97-7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

QB 

200 

82.2 

86.6 

88.9 

90.8 

93.3 

94.4 

96.3 

97.4 

97.6 

98. 1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

a 

100 

82.2 

86.6 

88.9 

90.8 

93.3 

94.4 

96.3 

97.4 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

QB 

000 

82.2 

86.6 

88.9 

90.8 

93.3 

94.4 

96.3 

97.4 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUCER  OP  OBSERVATIONS  7440 
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opsratiho  location  -a* 
usafbtac,  ASBBvrLU  rc 


FERCERTA6S  FRBQUBHCY  OF  OCCURRBHCB  OP  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  RAMB:  FONT  BRASS  AIR  RC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


CBILIHS 

IH 

FEET 

OS 

7 

GB 

6 

OE 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 
08  OB  OE  OB  SB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

OE 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

59.8 

61.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

SB  20000 

64.1 

65.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OE 

18000 

64.1 

65.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OR  16000 

64.1 

65.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

0 E 

14000 

64.6 

66.1 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

12000 

65.8 

67.3 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OE 

10000 

69.0 

70.7 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

9000 

69.1 

70.8 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

OB 

•000 

73.1 

74.8 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OE 

7000 

74.1 

75.8 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

OB 

6000 

75.6 

77.6 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.* 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

5000 

77.1 

79.1 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

OE 

4500 

77.6 

79.8 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OE 

4000 

79.9 

•1.9 

•3.2 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

•3.6 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OB 

3500 

80.6 

•3.0 

84.4 

84.7 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OE 

3000 

82.3 

84.9 

86.4 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OE 

2500 

82.9 

85.4 

87.1 

87.4 

87.9 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OE 

2000 

•4.4 

87.3 

89.0 

89.3 

89.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

1800 

84.7 

87.6 

89.3 

89.7 

90.1 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OE 

1500 

85.7 

88.7 

90.8 

91.1 

91.7 

91.8 

92.0 

92.4 

92.4 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

1200 

67.0 

90.1 

92.2 

92.8 

93.4 

93.6 

93.8 

94.2 

94.2 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OE 

1000 

87.7 

90.9 

93.3 

94.0 

94.8 

95.0 

95.4 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

900 

87.7 

90.9 

93.3 

94.0 

94.8 

95.0 

95.4 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

800 

•7.8 

91.0 

93.4 

94.1 

95.0 

95.2 

95.7 

96.1 

96.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OE 

700 

88.0 

91.2 

93.7 

94.3 

95.2 

95.4 

95.9 

96.3 

96.3 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

600 

88.1 

91.3 

93.8 

94.4 

95.3 

95.6 

96.0 

96.4 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OE 

500 

88.6 

91  .• 

94.2 

95.0 

96.6 

97.1 

97.9 

98.3 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

400 

88.6 

91.8 

94.2 

95.2 

96.8 

97.3 

98.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OE 

300 

88.6 

91.8 

94.2 

95.2 

96.8 

97.3 

98.4 

99.0 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

200 

88.6 

91  .• 

94.2 

95.2 

96.9 

97.4 

98.6 

99.1 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OE 

100 

88.6 

91.8 

94.2 

95.2 

96.9 

97.4 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

000 

88.6 

91.8 

94.2 

95.2 

96.9 

97.4 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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operkhmo  iocrtic n  -a 


rani rente. 


ASHEVILLE  RC 


PBOma  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILINQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  mm?:  746930  STATION  KMC:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CEIL  mo 

n 

PER 

8E 

7 

CB 

6 

ax 

9 

CB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 
OB  08  CB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HILB8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

08 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

97.9 

99.3 

60.3 

61.0 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.7 

OB  20000 

62.2 

63.8 

64.9 

69.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.3 

OB 

18000 

62.2 

63.8 

64.9 

69.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.3 

SB 

16000 

62.2 

63.8 

64.9 

69.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.3 

SB 

14000 

62.2 

63.8 

64.9 

65.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.3 

as  12000 

63.6 

69.2 

66.3 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.8 

OB 

10000 

67.6 

69.4 

70.6 

71.2 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

72.1 

SB 

9000 

67.8 

69.8 

70.9 

71.7 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.6 

SB 

sooo 

69.8 

71.9 

73.0 

73.8 

74.3 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.9 

SB 

7000 

70.7 

72.8 

73.9 

74.7 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.8 

CB 

6000 

72.7 

74.8 

79.9 

76.7 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.8 

CB 

SOOO 

73.6 

79.9 

77.0 

77.8 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.1 

JB 

4900 

74.6 

76.7 

77.9 

78.8 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

SB 

4000 

77.1 

79.2 

80.4 

81.4 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.8 

SB 

3900 

77.7 

79.9 

81.2 

82.2 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.7 

3000 

79.2 

81.6 

82.9 

83.9 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.3 

«■ 

2900 

79.9 

82.2 

83.6 

84.7 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

SB 

2000 

60.4 

82.8 

84.1 

85.4 

86.3 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

SB 

1800 

80.7 

83.0 

84.3 

89.7 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

SB 

1900 

82.2 

84.9 

86.4 

87.8 

88.7 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.3 

OB 

1200 

83.0 

86.0 

87.6 

89.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.7 

OB 

1000 

83.6 

86.7 

88.7 

90.2 

91.4 

91.6 

91.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.6 

SB 

900 

83.8 

86.9 

89.0 

90.6 

91.8 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

SB 

800 

84.0 

87.1 

89.2 

90.9 

92.2 

92.3 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

SB 

700 

84.6 

87.7 

89.9 

91.8 

93.2 

93.3 

94.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.7 

• 

600 

84.9 

88.1 

90.3 

92.2 

93.8 

93.9 

94.6 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

CB 

900 

89.2 

88.8 

91.1 

93.0 

94.6 

94.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.8 

SB 

400 

89.2 

88.8 

91.2 

93.3 

95.2 

95.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

SB 

300 

89.3 

88.9 

91.3 

93.6 

95.4 

95.9 

97.2 

97.9 

97.9 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.9 

SB 

200 

89.3 

88.9 

91.3 

93.6 

95.4 

95.9 

97.2 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.3 

« 

100 

89.3 

88.9 

91.3 

93.6 

99.4 

95.9 

97.2 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.1 

99.3 

99.4 

100.0 

- 

000 

89.3 

88.9 

91.3 

93.6 

95.4 

95.9 

97.2 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.1 

99.3 

99.4 

100.0 

OP  OBSERVATIONS 


900 
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onomziM  uxxncm  **•  percentage  Bagnner  or  occurrence  op  ceiling  versus  visibility 

OBAFECRC,  ASHEVILLE  EC  FROM  BOURLT  OBSHRVATIOHS 

87*3100  ms  MM:  746930  STATIC*  HEME:  FORT  BRAGS  ME  EC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  SI  -  JUH  91 

1ST  TO  OTC:  ♦  5  MOETH:  APR  HOURS:  06-08 


CKILIAS  VISIBILITY  IE  STATUTE  MILES 

IB|CB0E6B6BG8GBCBGEGSGB<»BGBGB<»BaB 

RET  I  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4 


BO  CEIL 

46.6 

51.8 

53.1 

OE 

20000 

50.6 

56.3 

58.1 

OB 

18000 

50.6 

56.4 

58.2 

OE 

16000 

50.6 

56.4 

58.2 

m 

14000 

50.6 

56.4 

58.2 

OE 

12000 

51.4 

57.3 

59.6 

OE 

10000 

56.0 

62.3 

65.0 

OE 

9000 

56.8 

63.1 

65.8 

OB 

8000 

59.7 

66.4 

69.2 

OE 

7000 

60.1 

67.0 

69.6 

OE 

6000 

61.8 

66.6 

71.7 

OE 

5000 

63.1 

70.2 

73.1 

OE 

4500 

63.7 

70.9 

73.8 

OE 

4000 

65.1 

72.6 

75.7 

OE 

3500 

65.4 

73.0 

76.1 

OE 

3000 

66.2 

74.2 

77.9 

OE 

2500 

66.4 

74.6 

78.2 

OE 

2000 

67.1 

75.2 

78.9 

OB 

1800 

67.3 

75.4 

79.1 

OE 

1500 

66.6 

77.1 

81.0 

OE 

1200 

69.7 

78.3 

82.3 

53.9 

54.2 

54.4 

54.6 

59.2 

59.7 

60.0 

60.1 

59.3 

59.8 

60.1 

60.2 

59.3 

59.8 

60.1 

60.2 

59.3 

59.8 

60.1 

60.2 

60.7 

61.2 

61.6 

61.7 

66.1 

66.9 

67.3 

67.6 

66.9 

67.7 

68.1 

68.3 

70.3 

71.1 

71.6 

71.8 

71.0 

71.8 

72.2 

72.6 

72.9 

73.9 

74.4 

74.8 

74.4 

75.7 

76.2 

76.6 

75.2 

76.4 

77.0 

77.3 

77.3 

78.8 

79.3 

79.7 

76.0 

79.4 

80.0 

80.4 

80.0 

81.4 

82.0 

82.4 

80.3 

81.9 

82.6 

83.1 

81.1 

82.8 

83.4 

84.1 

81.3 

83.0 

83.7 

84.3 

83.2 

85.0 

85.7 

86.3 

84.7 

86.4 

87.1 

87.8 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

86.9 

87.0 

87.1 

87.3 

68.4 

88.6 

88.7 

88.9 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

60.4 

60.6 

60.7 

60.7 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

62.0 

62.1 

62.2 

62.2 

67.9 

68.0 

68.1 

68.1 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.9 

73.0 

73.1 

73.1 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

82.8 

82.9 

83.1 

83.1 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

84.6 

84.7 

84.9 

84.9 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

87.3 

87.4 

87.7 

87.7 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

OS 

1000 

70.3 

79.2 

83.2 

OE 

900 

70.3 

79.4 

83.6 

OE 

800 

70.7 

79.9 

84.0 

o* 

700 

70.8 

80.2 

84.6 

OE 

600 

70.9 

80.3 

84.8 

85.6 

87.3 

88.0 

88.7 

85.9 

87.8 

88.6 

89.2 

88.7 

88.8 

89.8 

90.6 

87.7 

90.0 

91.1 

92.0 

88.0 

90.8 

92.0 

93.1 

89.3 

89.4 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.2 

90.4 

91.2 

91.3 

91.6 

91.8 

92.7 

92.8 

93.0 

93.2 

93.8 

93.9 

94.1 

94.3 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

91.8 

91.9 

92.1 

92.1 

93.2 

93.3 

93.6 

93.6 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

500 

71.0 

00.6 

85.2 

88.6 

91.4 

92.8 

94.2 

400 

71.0 

80.7 

85.3 

88.8 

91.8 

93.3 

94.8 

300 

71.0 

80.7 

85.3 

88.8 

91.8 

93.3 

94.9 

200 

71.0 

80.7 

85.3 

88.8 

91.8 

93.3 

94.9 

100 

71.0 

80.7 

85.3 

88.8 

91.8 

93.3 

94.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.6 

95.6 

95.8 

96.0 

96.0 

95.4 

95.7 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.7 

96.7 

95.6 

95.9 

96.2 

96.9 

96.9 

97.2 

97.6 

97.6 

95.8 

96.1 

96.6 

97.4 

97.6 

97.9 

98.3 

98.4 

95.8 

96.1 

96.7 

97.6 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

000 


71.0  80.7  85.3  88.8  91.8  93.3  94.9  95.8  96.1  96.7  97.6  97.7  98.1  98.7  98.9 


ae 

o 


55.1 

60.9 
61.0 
61.0 
61.0 
62.4 

68.3 

69.1 

72.6 

73.3 

75.6 

77.3 

78.1 

80.4 

81.2 

83.4 

84.2 

85.2 

85.4 

88.0 

89.6 

90.6 
91.1 

92.4 

93.9 
95.0 

96.3 
97.0 

97.9 

98.9 

99.9 

100.0 


TOTAL  BOMBER  OP  ORSEKVATICRS  900 
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cnmnio  location  *a' 


owibc,  ashevius  wc 


PKRCERTACK  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  HC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  APR  BOORS:  09-11 


CEILING 

IB 

FEET 

08 

7 

GB 

6 

GB 

5 

<3 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE 

OB  GB  GB  GS 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/0 

GB 

1/2 

GB 

3/0 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

53.6 

55.9 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

«B  20000 

61.0 

63.7 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

SB 

10000 

61.3 

64.1 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

16000 

61.3 

64.1 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

SB 

14000 

61.6 

64.3 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

OB 

12000 

62.6 

65.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OR 

10000 

66.4 

69.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

ON 

9000 

66.8 

70.1 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OB 

sooo 

68.9 

72.6 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

7000 

69.9 

73.7 

74.9 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

• 

6000 

70.4 

74.3 

75.7 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

OB 

SOOO 

72.1 

76.3 

78.0 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

SB 

4500 

72.7 

77.0 

78.7 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

SB 

4000 

74.4 

79.1 

81.0 

81.4 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

SB 

3500 

74.7 

79.3 

81.2 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

« 

3000 

76.9 

82.1 

84.2 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

a 

2500 

77.7 

83.0 

85.1 

85.7 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

2000 

78.7 

84.1 

86.4 

87.2 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

SB 

1800 

79.1 

84.6 

86.9 

87.7 

88.3 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

SB 

1500 

80.8 

86.7 

89.1 

90.0 

90.7 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1200 

82.2 

88.4 

91.1 

92.2 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

1000 

82.9 

89.2 

92.2 

93.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

900 

82.9 

89.3 

92.3 

93.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

800 

83.2 

89.9 

92.9 

94.7 

96.0 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

SB 

700 

83.3 

90.1 

93.2 

95.1 

96.8 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

600 

83.3 

90.1 

93.2 

95.4 

97.1 

97.4 

97.7 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

gg 

500 

83.4 

90.2 

93.6 

95.9 

97.8 

98.2 

98.6 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

400 

83.4 

90.2 

93.6 

95.9 

97.8 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

300 

83.4 

90.2 

93.6 

95.9 

97.8 

98.4 

98.8 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB 

200 

83.4 

90.2 

93.6 

95.9 

97.8 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

83.4 

90.2 

93.6 

95.9 

97.8 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

- 

000 

83.4 

90.2 

93.6 

95.9 

97.8 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  900 
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operating  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  PORT  BRAGG  AIR  DC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LSI  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IE 

8TATUTE  NILES 

IN 

OK 

GE 

08 

CB 

08 

GB 

GE 

GB 

CB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

52.6 

54.3 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

548 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

OB 

20000 

60.4 

63.0 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

OB 

18000 

60.8 

63.3 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OB 

16000 

60.9 

63.4 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

8E 

14000 

61.6 

64.1 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

°* 

12000 

63.1 

65.9 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

10000 

66.2 

69.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OE 

9000 

67.0 

69.8 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

0000 

69.6 

72.8 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

ON 

7000 

70.1 

73.1 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

6000 

70.4 

73.4 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OE 

5000 

73.1 

76.1 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

ON 

4500 

75.0 

78.0 

71.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

4000 

78.6 

82.3 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

3500 

80.1 

84.1 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OE 

3000 

84.6 

89.1 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

BE 

2500 

85.1 

89.8 

90.8 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

am 

2000 

86.0 

90.9 

92.0 

92.6 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

08 

1800 

86.1 

91.0 

92.1 

92.7 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

SB 

1500 

87.9 

93.0 

94.1 

94.7 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OE 

1200 

89.0 

94.2 

95.3 

96.0 

96.4 

96.7 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OE 

1000 

89.6 

94.8 

96.0 

96.8 

97.4 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

900 

89.6 

94.8 

96.0 

96.9 

97.7 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

99.2 

OE 

BOO 

89.9 

95.1 

96.3 

97.2 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

700 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

600 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

500 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

OE 

400 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

OB 

300 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

200 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

100 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

89.9 

95.1 

96.4 

97.8 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

CT  OBSERVATIONS 
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ornwrnw  location  •a- 

wwranc,  ASHEVILLE  PC 


PKRCEHTAGB  FRBQUBHCY  OP  OCCURREHCE  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  humeri  746930  station  same:  port  bragg  air  hc 

1ST  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


CEIL  DM 

n 

FEET 

OE 

7 

OE 

6 

CE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

SE  OE  OB  QB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

BO  CEIL 

52.1 

52.9 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

m 

20000 

61.4 

62.4 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

QB 

10000 

61.9 

62.9 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

m 

16000 

62.1 

63.1 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

QB 

14000 

62.2 

63.2 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

tm 

12000 

64.3 

65.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

ag 

10000 

68.0 

69.1 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

m 

9000 

68.9 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

os 

0000 

72.0 

74.7 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

m 

7000 

73.2 

75.2 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

m 

6000 

74.7 

76.7 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

SB 

5000 

70.9 

•1.3 

•1.8 

•  1.8 

•1.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

QB 

4500 

•0.3 

•2.9 

•3.3 

•3.3 

•3.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

QB 

4000 

•3.0 

86.6 

87.0 

•7.3 

87.3 

87.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

QB 

3500 

85.3 

•8.1 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

« 

3000 

•7.1 

90.3 

91.1 

91.9 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

m 

2500 

•7.7 

91.1 

92.1 

92.9 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

m 

2000 

•9.6 

93.1 

94.1 

95.0 

95.2 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

1000 

•9.9 

93.4 

94.4 

95.3 

95.6 

95.6 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

QB 

1500 

90.2 

93.9 

95.0 

95.9 

96.4 

96.6 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

tm 

1200 

90. • 

94.7 

95.8 

96.7 

97.2 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

tm 

1000 

90.9 

94.7 

95.9 

96.9 

97.4 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

QB 

900 

90.8 

94.7 

96.1 

97.2 

97.8 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

OB 

•00 

90.8 

94.8 

96.6 

97.9 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

OB 

700 

90.8 

94.8 

96.6 

97.9 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

OB 

600 

90.8 

94.8 

96.6 

97.9 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

SB 

500 

90.8 

94.8 

96.6 

98.0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

QB 

400 

90.8 

94.8 

96.6 

98.0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

tm 

300 

90.8 

94.8 

96.6 

98.0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

QB 

200 

90.8 

94.8 

96.6 

98.0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

m 

100 

90.8 

94.8 

96.6 

98.0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

90.8 

94.8 

96.6 

98.0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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ommin  LOCATION 

usafrac,  asrrvillr  rc 


PERCSRTASB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  EWSRR:  746930  STATION  RAMS:  FONT  BRAOO  AIR  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


CEILIM 

IN 

RET 

OR 

7 

OB 

6 

OS 

5 

OB 

4 

SB 

3 

VISIBILITY  IR  STATUTE  MILES 
OB  GE  SB  OB 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

NO 

CEIL 

53.0 

54.7 

59.0 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

OB  20000 

60.6 

62.9 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OR 

18000 

61.0 

63.1 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OR 

16000 

61.3 

63.4 

64.1 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

OB 

14000 

61.4 

63.6 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OR 

12000 

64.8 

66.9 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OR 

10000 

68.2 

70.4 

71.3 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OB 

9000 

68.7 

70.9 

71.8 

71.9 

72.3 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

8000 

73.6 

75.8 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

7000 

74.6 

77.1 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

08 

6000 

76.9 

79.4 

80.1 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

OB 

9000 

80.0 

83.0 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OR 

4500 

81.3 

84.4 

85.6 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OR 

4000 

82.9 

86.1 

87.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

3900 

84.0 

87.4 

89.0 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

3000 

65.9 

89.7 

91.2 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OR 

2900 

86.6 

90.6 

92.1 

93.0 

93.4 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

2000 

86.9 

90.9 

92.4 

93.4 

93.9 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1800 

87.2 

91.4 

91.0 

94.0 

94.4 

94.4 

94.6 

94.8 

94.8 

94. B 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

1900 

87.7 

91.9 

93.7 

94.7 

95.1 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OR 

1200 

88.0 

92.2 

94.0 

95.2 

95.7 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

1000 

88.3 

92.6 

94.3 

95.7 

96.2 

96.2 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

SR 

900 

88.3 

92.6 

94.3 

95.7 

96.2 

96.2 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

800 

88.7 

93.0 

94.9 

96.3 

97.0 

97.1 

97.7 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

700 

88.7 

93.0 

95.0 

96.8 

97.7 

97.8 

98. a 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OR 

600 

88.7 

93.0 

95.2 

97.0 

98.0 

98.1 

98.7 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OR 

900 

88.7 

93.0 

95.3 

97.1 

98.2 

98.3 

99.1 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

400 

88.7 

93.0 

95.3 

97.1 

98.2 

98.3 

99.1 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

88.7 

93.1 

95.4 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

200 

88.7 

93.1 

95.4 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

100 

88.7 

93.1 

95.4 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

88.7 

93.1 

95.4 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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ammM  locatioh  -a* 
U8APKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRED CK  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

n 

JET 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

60.4 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE  20000 

66.9 

68.0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

18000 

66.9 

68.0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

16000 

67.1 

68.2 

68.3 

68.6 

68.6 

68. 5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

14000 

67.2 

68.3 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

« 

12000 

68.8 

69.9 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

SB 

10000 

73.3 

74.4 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

CM 

9000 

73.4 

74.6 

74.8 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

08 

8000 

77.3 

78.6 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

08 

7000 

78.2 

79.4 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

00.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

6000 

80.9 

82.1 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

5000 

82.2 

83.9 

84.4 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

CM 

4500 

84.1 

86.0 

86.6 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87. 0 

08 

4000 

•5.6 

87.7 

88.2 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

3500 

86.4 

88.6 

89.1 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

« 

3000 

87.8 

89.9 

90.6 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

CM 

2500 

88.1 

90.2 

90.9 

91.3 

91.7 

91.8 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

08 

2000 

89.4 

91.8 

92.4 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

1000 

89.4 

91.8 

92.6 

93.0 

93.3 

93.4 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

CB 

1500 

90.2 

92.8 

93.8 

94.4 

94.9 

95.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

m 

1200 

90.6 

93.2 

94.2 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

CE 

1000 

91.4 

94.1 

95.2 

95.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

900 

91.4 

94.1 

95.2 

96.0 

96.6 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

800 

91.4 

94.2 

95.4 

96.3 

97.1 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

700 

91.4 

94.4 

95.7 

96.6 

97.3 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

08 

600 

91.6 

94.6 

95.9 

96.8 

97.6 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

500 

91.7 

94.7 

96.0 

96.9 

97.8 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

01 

400 

91.7 

94.7 

96.0 

96.9 

97.8 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

300 

91.7 

94.7 

96.0 

96.9 

97.8 

98.1 

99.1 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

200 

91.7 

94.7 

96.0 

96.9 

97.8 

98.1 

99.1 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

100 

91.7 

94.7 

96.0 

96.9 

97.8 

98.1 

99.1 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

91.7 

94.7 

96.0 

96.9 

97.8 

98.1 

39.1 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  ON  OBSERVATIONS  900 
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drawn po  locatic*  •*■  percentage  frequency  of  occurrence  cf  cbiliiw  versus  visibility 

Damme,  Asheville  we  from  hourly  obsbfvatiors 

snnoi  NUMBER:  746930  smnoa  NAME:  FORT  BRAGO  UN  DC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

L SI  TO  Die:  ♦  5  MOUTH:  APR  HOURS:  ALL 


CEILINO 

1H 

FEET 

" 

CB 

6 

08 

5 

OE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IR 
OB  08 

2  1/2  2 

STATUTE 

OB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

mo  CEIL 

54.5 

56.4 

57.1 

57.3 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

OE  20000 

60.9 

63.2 

64.1 

64.3 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

OE 

18000 

61.1 

63.4 

64.3 

64.5 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

OE 

16000 

61.2 

63.5 

64.4 

64.7 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

at 

14000 

61.4 

63.7 

64.6 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

OB  12000 

63.0 

65.5 

66.4 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

OE 

10000 

66.0 

69.4 

70.4 

70.7 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

OE 

9000 

67.3 

69.9 

70.9 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

OE 

•000 

70.6 

73.4 

74.5 

74.8 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

7000 

71.4 

74.3 

75.4 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

OE 

6000 

72.9 

75.9 

77.0 

77.4 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

OE 

5000 

75.0 

78.2 

79.5 

79.9 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

OE 

4500 

76.2 

79.5 

80.7 

•1.2 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OE 

4000 

78.4 

•1.9 

•3.3 

•3.9 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

OE 

3500 

79.3 

82.9 

■4.3 

•5.0 

85.4 

•5.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

3000 

•1.3 

85.2 

•6.8 

87.6 

88.1 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

OE 

2500 

81.8 

•5.9 

•7.5 

88.3 

88.9 

89.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

OE 

2000 

•2.8 

•7.0 

•8.7 

89.6 

90.2 

90.4 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

OE 

1800 

•3.1 

•7.3 

•9.0 

89.9 

90.5 

90.7 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

OB 

1500 

•4.2 

•8.6 

90.5 

91.5 

92.2 

92.4 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

°* 

1200 

•5.0 

•9.7 

91.6 

92.7 

93.4 

93.7 

93.9 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

OE 

1000 

•5.6 

90.3 

92.4 

93.6 

94.4 

94.7 

95.0 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

OE 

900 

•5.6 

90.3 

92.5 

93.8 

94.7 

94.9 

95.3 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

OE 

•00 

•5.8 

90.6 

92.8 

94.3 

95.3 

95.7 

96.0 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

OB 

700 

•5.9 

90.8 

93.1 

94.7 

95.9 

96.3 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

OB 

600 

86.0 

90.9 

93.3 

94.9 

96.2 

96.6 

97.0 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

OE 

500 

•6.2 

91.1 

93.6 

95.3 

96.7 

97.2 

97.9 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

OE 

400 

86.2 

91.1 

93.6 

95.4 

96.9 

97.4 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

OB 

300 

•6.2 

91.2 

93.6 

95.4 

96.9 

97.5 

98.3 

98.8 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

OB 

200 

•6.2 

91.2 

93.6 

95.4 

96.9 

97.5 

98.3 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

OE 

100 

•6.2 

91.2 

93.6 

95.4 

96.9 

97.5 

98.3 

98.9 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

OB 

000 

86.2 

91.2 

93.6 

95.4 

96.9 

97.5 

98.3 

98.9 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  DUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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orawrno  location  *a* 

DBA FKAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATICS  SUMER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRASS  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


CSILDIG 

III 

Fin 

CB 

7 

6 

CB 

5 

G8 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

CB  UK  (>E  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

CB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

56.3 

59.2 

60.2 

60.5 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

SB 

20000 

62.6 

66.0 

67.1 

67.4 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

CB 

10000 

62.9 

66.3 

67.4 

67.7 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

OB 

16000 

63.0 

66.5 

67.5 

67.8 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

SB 

14000 

63.2 

66.7 

67.7 

68.1 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

SB 

12000 

64.1 

67.5 

66.6 

68.9 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

SB 

10000 

67.6 

71.7 

72.8 

73.2 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

CB 

9000 

67.8 

71.9 

73.0 

73.4 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

SB 

6000 

71.4 

75.9 

77.1 

77.5 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

SB 

7000 

72.5 

77.0 

78.2 

78.6 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

SB 

6000 

73.2 

78.0 

79.1 

79.6 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

5000 

74.2 

79.2 

80.5 

81.1 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

4500 

74.7 

79.8 

81.1 

81.6 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82. 7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

4000 

76.5 

81.7 

83.4 

84.0 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

SB 

3500 

77.5 

62.8 

84.5 

85.3 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

SB 

3000 

78.0 

84.1 

85.9 

86.9 

87.7 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

SB 

2500 

78.4 

84.5 

86.3 

87.4 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

SB 

2000 

76.7 

84.9 

66.8 

87.8 

88.7 

88.7 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

SB 

1600 

78.7 

84.9 

86.8 

87.8 

88.7 

88.7 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

1500 

79.8 

86.5 

88.5 

89.9 

90.8 

90.9 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

SB 

1200 

80.8 

87.5 

89.7 

91.3 

92.3 

92.4 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

SB 

1000 

80.9 

87.7 

89.9 

91.7 

92.7 

92.8 

93.5 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

m 

900 

81.0 

87.8 

90.2 

92.0 

93.1 

93.2 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

«B 

600 

81.1 

88.4 

90.9 

92.9 

94.2 

94.3 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

CB 

700 

81.2 

88.5 

91.1 

93.1 

94.8 

94.9 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

600 

81.2 

68.7 

91.5 

93.5 

95.4 

95.5 

96.3 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

SB 

500 

81.2 

88.7 

91.7 

94.0 

96.2 

96.5 

97.4 

98.1 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

01 

400 

81.4 

88.9 

91.9 

94.2 

96.6 

96.8 

98.1 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

01 

300 

81.4 

88.9 

91.9 

94.2 

96.7 

97.0 

98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

01 

200 

81.4 

88.9 

91.9 

94.2 

96.7 

97.0 

98.4 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

81.4 

88.9 

91.9 

94.2 

96.7 

97.0 

98.4 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

41.4 

88.9 

91.9 

94.2 

96.7 

97.0 

98.4 

99.1 

99.2 

99.2 

99.0 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 
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opbratino  locat ion 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


nmn  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  PORT  BRAGG  AIN  NO 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


CXI  LINO 

IN 

PER 

7 

OB 

6 

GB 

5 

<JE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
SB  SE 

2  1/2  2 

STATUTE 

SB 

1  1/2 

MI  LBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

51.3 

54.7 

57.0 

58.1 

59.2 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

OE 

20000 

56.7 

60.4 

63.0 

64.2 

65.6 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OE 

18000 

56.7 

60.4 

63.0 

64.2 

65.6 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OE 

16000 

56.7 

60.4 

63.0 

64.2 

65.6 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OE 

14000 

57.2 

61.0 

63.5 

64.7 

66.1 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

OX 

12000 

58.5 

62.3 

64.9 

66.2 

67.6 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OE 

10000 

61.4 

65.6 

68.6 

70.1 

71.5 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OE 

9000 

61.o 

65.8 

68.8 

70.3 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OE 

8000 

64.0 

68.7 

71.7 

73.5 

75.1 

75.2 

75.5 

75.5 

75.5 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

01 

7000 

64.8 

69.7 

72.7 

74.5 

76.0 

76.1 

76.5 

76.5 

76.5 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OE 

6000 

65.5 

70.5 

73.5 

75.6 

77.1 

77.2 

77.5 

77.5 

77.5 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OE 

5000 

66.3 

71.4 

74.5 

76.6 

78.2 

78.3 

78.8 

78.9 

78.9 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OE 

4500 

66.9 

72.3 

75.6 

77.6 

79.4 

79.5 

80.1 

80.2 

80.2 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80. B 

80.8 

80.8 

OE 

4000 

67.3 

73.1 

76.5 

78.5 

80.2 

80.3 

81.1 

81.2 

81.2 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OE 

3500 

67.6 

74.1 

77.4 

79.6 

81.3 

81.4 

82.3 

82.4 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OE 

3000 

68.3 

75.1 

78.6 

81.1 

82.9 

83.0 

83.9 

84.0 

84.0 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

2500 

68.9 

75.7 

79.2 

81.7 

83.5 

83.7 

84.5 

84.6 

84.6 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OE 

2000 

69.4 

76.1 

79.7 

82.2 

84.1 

84.2 

85.1 

85.2 

85.2 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OE 

1800 

69.5 

76.2 

79.8 

82.3 

84.2 

84.3 

85.2 

85.3 

85.3 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OE 

1500 

71.1 

78.3 

82.0 

84.6 

86.7 

86.8 

87.6 

87.7 

87.7 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OE 

1200 

71.4 

78.8 

82.7 

85.3 

87.4 

87.5 

88.4 

88.5 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

1000 

71.5 

78.9 

83.1 

85.9 

88.2 

88.3 

89.1 

89.2 

89.2 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OE 

900 

71.5 

79.1 

83.7 

86.5 

88.7 

88.8 

89.7 

89.8 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OE 

800 

72.0 

80.3 

84.9 

87.8 

90.1 

90.2 

91.1 

91.2 

91.2 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

700 

72.4 

81.1 

85.9 

89.0 

91.5 

91.7 

92.6 

92.7 

92.7 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

a 

600 

72.6 

81.4 

86.3 

89.7 

92.3 

92.6 

93.4 

93.5 

93.5 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

ax 

500 

72.7 

81.5 

86.5 

90.0 

92.7 

93.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.9 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

400 

72.7 

81.9 

87.3 

91.2 

94.0 

94.4 

96.2 

96.5 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

OE 

300 

72.7 

81.9 

87.3 

91.2 

94.1 

94.5 

96.3 

96.6 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

ax 

200 

72.7 

81.9 

87.3 

91.3 

94.3 

94.7 

96.6 

97.1 

97.3 

97.8 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

OS 

100 

72.7 

81.9 

87.3 

91.3 

94.3 

94-7 

96.6 

97.1 

97.3 

98.1 

98.4 

98.4 

98.9 

99.4 

100.0 

100.0 

OE 

OOO 

72.7 

81.9 

87.3 

91.3 

94.3 

94.7 

96.6 

97.1 

97.3 

98.1 

98.4 

98.4 

98.9 

99.4 

100.0 

100.0 
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operating  location 
osatetac,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME :  FORT  BRAGG  AIN  HC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

1  OB 
j  7 

6B 

6 

OK 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

38.9 

44.4 

49.0 

50.5 

51.6 

51.9 

52.0 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

*2 .5 

52.5 

52.5 

52.5 

OB 

20000 

43.0 

48.9 

53.9 

55.7 

56.8 

57.2 

57.3 

57.7 

57.7 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

laooo 

43.1 

49.0 

54.0 

55.8 

56.9 

57.3 

57.4 

57.8 

57.8 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

c m 

16000 

43.1 

49.0 

54.0 

55.8 

56.9 

57.3 

57.4 

57.8 

57.8 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

m 

14000 

44.0 

50.0 

54.9 

56.8 

57.8 

58.3 

58.4 

58.8 

58.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

m 

12000 

46.1 

52.2 

57.1 

58.9 

60.0 

60.4 

60.5 

61.1 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

SB 

10000 

49.2 

55.8 

61.4 

63.7 

64.8 

65.8 

65.9 

66.5 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

QB 

9000 

49.6 

56.3 

62.0 

64.5 

65.8 

66.8 

66.9 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

m 

sooo 

52.5 

60.3 

66.8 

69.5 

71.1 

72.5 

72.8 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

7000 

53.5 

61.4 

68.0 

70.6 

72.4 

73.8 

74.1 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OB 

6000 

53.8 

61.9 

68.6 

71.3 

73.0 

74.4 

74.7 

75.3 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

OB 

SOOO 

54.2 

62.5 

69.7 

72.4 

74.1 

75.6 

76.0 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

4500 

54.3 

62.8 

70.0 

72.8 

74.7 

76.2 

76.7 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

OB 

4000 

33.1 

83.7 

71.1 

73.9 

73.8 

77.3 

77.7 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

QB 

3300 

53.3 

,  84.2 

71.7 

74.5 

76.5 

78.0 

78.5 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

« 

3000 

55.  • 

65.2 

73.1 

76.5 

78.8 

80.4 

81.0 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

2500 

56.3 

63.7 

73.7 

77.0 

79.5 

81.1 

81.8 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

2000 

37.2 

66.8 

74.7 

78.2 

80.8 

82.4 

83.1 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

1800 

37.2 

66.9 

74.8 

78.3 

80.9 

82.6 

83.3 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

QB 

1500 

58.1 

68.2 

76.3 

79.8 

82.4 

84.1 

84. 8 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.5 

85. 9 

85.9 

«* 

1200 

58.5 

69.0 

77.3 

80.8 

83.4 

85.3 

86.0 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

or 

1000 

59.0 

69.7 

78.1 

81.7 

84.6 

86.5 

87.2 

88.1 

88.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88. 5 

88.5 

SB 

900 

59.1 

70.2 

78.6 

82.3 

85.2 

87.0 

88.0 

88.8 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

SB 

•00 

59.2 

70.9 

79.6 

83.3 

86.3 

88.2 

89.2 

90.1 

90.1 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

SB 

700 

59.6 

71.4 

80.1 

84.1 

87.3 

89.1 

90.3 

91.2 

91.2 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

« 

600 

59.6 

71.4 

80.3 

84.4 

88.0 

90.0 

91.3 

92.2 

92.2 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

SB 

500 

59.7 

71.6 

80.5 

64.8 

89.2 

91.4 

92.8 

93.7 

93.8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

SB 

400 

59.8 

71.7 

80.8 

85.5 

90.5 

92.7 

94.2 

95.2 

95.6 

96.1 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

SB 

300 

59.8 

71.7 

80.8 

95.5 

91.0 

93.2 

94.8 

96.5 

97.0 

97.6 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

QB 

200 

59.8 

71.7 

80.8 

85.6 

91.2 

93.4 

95.1 

96.7 

97.2 

97.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

« 

100 

59.8 

71.7 

80.8 

85.6 

91.2 

93.4 

95.1 

96.7 

97.2 

97.8 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

SB 

000 

59.8 

71.7 

80.8 

85.6 

91.2 

93.4 

95.1 

96.7 

97.2 

97.8 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 
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ofbratwc  location  -a*  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

08AFETAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC  NUMBER: 

746930 

STATION  NAME:  FORT  BRAGG 

AIN  NC 

PERIOD 

OF  RECORD:  JUL  81  - 

JUH  91 

LOT 

TO  UTC: 

♦  5 

MOKTH: 

HAY 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

1  CB 

OK 

CB 

CB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GS 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

PUET 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

49.1 

52.5 

94.0 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

OB  20000 

91.1 

59.0 

61.2 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

CB  18000 

91.4 

59.4 

61.5 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

CE 

16000 

51.6 

59.6 

61.7 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OE 

14000 

91.7 

59.8 

61.9 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

BE 

12000 

93.8 

61.9 

64.1 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

CB 

10000 

97.1 

66.8 

69.1 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

SB 

9000 

98.0 

68.0 

70.3 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

OE 

8000 

60.9 

71.2 

74.5 

75.1 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

OB 

7000 

62.2 

72.7 

76.0 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OE 

6000 

62.5 

73.1 

76.6 

77.1 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

CE 

9000 

63.9 

74.7 

78.3 

78.8 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

4 

75.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OE 

4900 

64.8 

76.0 

79.8 

80.4 

80.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

8  1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OE 

4000 

66.0 

77.3 

81.2 

81.8 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

81.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

CE 

3900 

66.6 

78.1 

81.9 

82.6 

83.1 

83.4 

83.4 

83. « 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

CE 

3000 

68.1 

80.1 

84.2 

84.8 

85.4 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.3 

85.8 

CE 

2900 

68.8 

80.9 

85.3 

85.9 

86.5 

86.8 

86.9 

86.9 

to.  9 

86  9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

CE 

2000 

69.8 

82.2 

86.9 

87.8 

88.6 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

CE 

1800 

70.3 

82.7 

87.5 

88.5 

89.2 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

CE 

1900 

71.3 

84.1 

89.1 

90.2 

91.0 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

CE 

1200 

72.4 

85.9 

91.4 

92.5 

93.3 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

CE 

1000 

72.5 

85.9 

92.2 

93.5 

94.5 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

900 

72.7 

86.3 

92.8 

94.3 

95.3 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

800 

72.9 

86.6 

93.2 

94.9 

96.0 

96.6 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

CE 

700 

73.0 

86.8 

93.4 

95.3 

96.3 

97.0 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

CE 

600 

73.2 

87.1 

94.0 

95.8 

96.9 

97.5 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

as 

900 

73.3 

87.3 

94.2 

96.2 

97.6 

98.3 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  2 

99.2 

99.2 

99.2 

CB 

400 

73.3 

87.4 

94.4 

96.6 

98.0 

98.6 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

300 

73.4 

87.5 

94.5 

96.7 

98.1 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

200 

73.4 

87.5 

94.5 

96.7 

98.1 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

100 

73.4 

87.5 

94.5 

96.7 

98.1 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

73.4 

87.5 

94.5 

96.7 

98.1 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  40 


USAFBTAC/DS— 92/267  -  Page  219 


operating  location  -a* 
USAFKXAC,  ASHEVILLE  EC 


PBRCBWTAOB  FRBQUHICY  OF  OCCUHRHICB  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  EUMER:  746930  STATIOH  NAME:  FORT  BRAOG  AIN  EC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LST  TO  UIC: 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

12-14 

CEIL  IRQ 

VISIBILITY  IE 

STATUTE 

MILES 

I"  1 

OB 

OB 

6B 

GE 

GB 

GE 

GE 

QE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET  1 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL 

46.1 

90.1 

91.4 

91.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

QE  20000 

96.6 

61.3 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

OS 

18000 

96.9 

61.6 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63. 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

QB 

16000 

97.2 

61.9 

63.9 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

QB 

14000 

97.9 

62.4 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

at 

12000 

99.2 

64.1 

69.7 

69.8 

69.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

SB 

10000 

61.8 

67.4 

69.1 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

9000 

62.2 

67.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

8000 

66.6 

73.8 

79.8 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

QB 

7000 

67.9 

74.8 

77.1 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

« 

6000 

68.2 

76.2 

78.8 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OB 

9000 

69.0 

77.9 

80.2 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

a 

4900 

70.2 

78.8 

81.9 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

4000 

72.3 

81.3 

8*.  3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

3900 

74.1 

83  7 

86.9 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

3000 

76.2 

86.8 

90.2 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

CS 

2900 

77.7 

88.8 

92.7 

94.1 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

01 

2000 

78.6 

89.9 

94.0 

99.4 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

01 

1800 

78.9 

90.2 

94.3 

99.7 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

at 

1900 

79.7 

91.2 

99.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

« 

1200 

80.0 

91.9 

99.9 

97.3 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

1000 

80.0 

91.7 

96.1 

97.5 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

CB 

900 

80.0 

92.0 

96.9 

98.0 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

01 

800 

80.0 

92.4 

96.8 

98.3 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

700 

80.3 

92.7 

97.1 

98.6 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

« 

600 

80.3 

92.7 

97.4 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

80.3 

92.7 

97.4 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

80.3 

92.7 

97.4 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

80.3 

92.7 

97.4 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

80.3 

92.7 

97.4 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

80.3 

92.7 

97.4 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

80.3 

92.7 

97.4 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTKL  EUMER  OP  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  41 


USAFETAC/DS— 92/267  -  Page  220 


OPERATING  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CBILIHQ  VERSUS  VISIBILITY 

usnranc,  Asheville  nc  from  sourly  observations 


STATION 

■UMBER: 

746930 

STATION  NAME:  FORT 

BRAGG 

AIR  RC 

PERIOD 

OF  RECORD:  JUL  81  - 

Jim  9i 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.6 

50.8 

52.2 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GE 

20000 

57.2 

62.9 

64.6 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

18000 

57.5 

63.2 

64.9 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OB 

16000 

58.0 

63.7 

65.4 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

14000 

58.4 

64.1 

65.8 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GB 

12000 

59.6 

65.3 

67.0 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

10000 

62.7 

68.9 

70.9 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OB 

9000 

63.5 

69.8 

71.7 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

8000 

68.4 

75.7 

77.8 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OB 

7000 

70.9 

78.8 

81.1 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

6000 

72.4 

80.4 

82.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

5000 

73.7 

81.9 

84.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

4500 

75.1 

83.8 

86.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

B7.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

4000 

77.1 

86.1 

88.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

3500 

78.4 

87.6 

90.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

3000 

81.0 

90.4 

93.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

2500 

82.4 

91.9 

94.6 

96.2 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

2000 

82.7 

92.3 

94.9 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1800 

82.8 

92.4 

95.1 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1500 

83.1 

92.7 

95.4 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

1200 

63.1 

92.8 

95.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

1000 

83.1 

92.8 

95.7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

900 

83.2 

93.0 

95.9 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

800 

83.5 

93.4 

96.3 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

700 

83.7 

93.5 

96.5 

98.8 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

83.7 

93.5 

96.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

83.7 

93.5 

96.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

83.7 

93.5 

96.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

83.7 

93.5 

96.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

OB 

200 

83.7 

93.5 

96.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

83.7 

93.5 

96.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

83.7 

93.5 

96.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 
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ammN  location  -a- 
osAranc.  Asmtviuus  ac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIBG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RIMER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LOT  TO  UTCS 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IN 

l  ^ 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

RET 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL 

90.1 

54.4 

55.5 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GE  20000 

61.2 

67.3 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

01 

10000 

61.7 

67.7 

69.6 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

OR 

16000 

62.0 

60.0 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

01 

14000 

63.3 

69.3 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

■ 

12000 

64.3 

70.3 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

CB 

10000 

67.6 

73.6 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB 

9000 

67.7 

73.7 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OR 

0000 

73.6 

80.3 

83.5 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

7000 

79.1 

82.0 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

01 

6000 

79.7 

62.7 

06.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86-7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

5000 

77.1 

84.4 

87.9 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

01 

4900 

77.0 

89.3 

88.9 

89.3 

89.3 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

4000 

00.0 

87.7 

91.4 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

3900 

00.6 

80.4 

92.0 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

3000 

02.3 

90.7 

94.6 

99.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

2900 

02.9 

91.3 

95.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

2000 

02.9 

91.5 

99.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

1000 

03.0 

91.6 

95.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

08 

1900 

03.3 

92.1 

96.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

« 

1200 

03.6 

92.6 

96.9 

90.0 

90.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OK 

1000 

03.9 

92.0 

97.1 

98.4 

90.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

01 

900 

03.9 

92.9 

97.2 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

01 

000 

03.9 

92.9 

97.2 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

700 

03.9 

92.9 

97.2 

90.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

« 

600 

03.9 

93.0 

97.4 

90.9 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  6 

GE 

900 

03.9 

93.0 

97.4 

98.9 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

400 

03.9 

93.0 

97.4 

98.9 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

03.9 

93.0 

97.4 

98.9 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

01 

200 

03.9 

93.0 

97.4 

99.2 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

03.9 

93.0 

97.4 

99.2 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

03.9 

93.0 

97.4 

99.2 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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operating  location  -a- 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NO  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  61  -  JUN  91 


LST  TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

KAY 

BOUHS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

CB 

GS 

GB 

GS 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

99.4 

61.9 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE  20000 

67.6 

70.6 

70.9 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

m 

16000 

67.8 

70.9 

71.1 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OK 

16000 

68.3 

71.3 

71.9 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OK 

14000 

66.9 

71.9 

71.7 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

12000 

69.1 

72.2 

72.4 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OR 

71.1 

74.4 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

9000 

71.4 

74.7 

74.9 

79.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

6000 

74.9 

78.7 

79.1 

79.9 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

SB 

7000 

79.9 

79.8 

80.2 

80.9 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

89.6 

80.6 

80.6 

SB 

6000 

77.3 

81.2 

81.6 

81.9 

82.0 

82.0 

82-0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

9000 

78.9 

82.9 

83.7 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

4900 

80.0 

84.2 

84.9 

89.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

4000 

83.7 

88.1 

89.0 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

3900 

84.4 

89.1 

90.1 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

3000 

86.1 

91.7 

93.1 

93.7 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

2900 

86.3 

91.9 

93.3 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

2000 

86.7 

92.3 

93.8 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94. 7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

1600 

86.9 

92.9 

94.0 

94.5 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

1900 

67.6 

93.2 

94.9 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1200 

88.0 

93.9 

99.7 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1000 

88.2 

94.9 

96.3 

97.3 

97.5 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

900 

88.2 

94.9 

96.3 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

99.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

600 

88.2 

94.8 

96.' 

97.8 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

700 

86.2 

94.9 

96.  b 

98.0 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

600 

88.2 

99.3 

97.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

900 

88.2 

99.3 

97.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

400 

88.2 

99.3 

97.3 

98.6 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

300 

88.2 

99.3 

97.3 

98.6 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

200 

88.2 

99.3 

97.3 

98.6 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

68.2 

99.3 

97.3 

98.6 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

88.2 

99.3 

97.3 

98.6 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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operating  location  •»* 

OURnCi  ASHEVILLE  BC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


anno*  man:  746930  stmtor  rams:  fort  braoo  air  rc 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTS:  MAY  HOURS:  ALL 


CEIL  DM 

PER  | 

1  0 

1  7 

OB 

6 

CB 

5 

0 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

49.2 

53.4 

55.1 

55.6 

56.0 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

m  20000 

57.0 

62.1 

64.1 

64.7 

65.1 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

os 

10000 

57.3 

62.3 

64.4 

65.0 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

QK 

16000 

57.5 

62.5 

64.6 

65.2 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

0 

14000 

50.0 

63.1 

65.1 

65.8 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

* 

12000 

59.3 

64.5 

66.5 

67.2 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

SB 

10000 

62.3 

60.0 

70.4 

71.2 

71.6 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

0 

9000 

62.7 

60.5 

70.0 

71.7 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

0 

0000 

66.5 

73.1 

75.8 

76.8 

77.3 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

0 

7000 

67.0 

74.5 

77.3 

78.3 

78.9 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

« 

6000 

60.6 

75.5 

70.4 

79.4 

80.0 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

6B 

5000 

69.7 

76.0 

79.9 

80.9 

81.5 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

0 

4500 

70.5 

77.9 

01.0 

82.1 

82.7 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

0 

4000 

72.2 

79.9 

83.2 

84.3 

85.0 

85.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

OB 

3500 

73.1 

01.0 

04.3 

85.5 

86.2 

86.4 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

3000 

74.5 

03.0 

86.6 

88.1 

88.9 

89.1 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

2500 

75.2 

03.0 

87.6 

89.1 

89.9 

90.2 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

0 

2000 

75.7 

04.5 

88.3 

89.9 

90.8 

91.0 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

1000 

75.9 

04.7 

88.5 

90.1 

91.0 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

1500 

76.7 

05.0 

89.8 

91.5 

92.4 

92.7 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

« 

1200 

77.2 

06.4 

90.7 

92.4 

93.4 

93.7 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

1000 

77.4 

06.0 

91.1 

93.0 

94.0 

94.4 

94.8 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

0 

900 

77.4 

87.0 

91.4 

93.4 

94.5 

94.8 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

08 

000 

77.6 

87.5 

91.9 

94.0 

95.2 

95.5 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

0 

700 

77.0 

07.7 

92.3 

94.4 

95.7 

96.1 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

600 

77.0 

87.9 

92.6 

94.9 

96.2 

96.6 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

500 

77.9 

00.0 

92.7 

95.1 

96.6 

97.1 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

0 

400 

77.9 

00.1 

92.9 

95.4 

97.1 

97.6 

98.3 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

0 

300 

77.9 

08.1 

92.9 

95.4 

97.2 

97.7 

98.5 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

0 

200 

77.9 

88.1 

92.9 

95.5 

97.3 

97.8 

98.6 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

100 

77.9 

00.1 

92.9 

95.5 

97.3 

97.8 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

77.9 

00.1 

92.9 

95.5 

97.3 

97.8 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMRER  OP  OBSERVATIONS  7439 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FRHgUlHCt  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  HAKE:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
NORTH :  JUN  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN|G8CSG8GBGSaEGBGSGEGBGBGBGBGBGBGB 

nanr  |  7  6  5  «  321/2211/211/41  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


NO  CELL 

58.1 

63.6 

65.1 

66.1 

66.8 

66.9 

66.9 

ON 

20000 

64.6 

71.7 

73.2 

74.6 

75.2 

75.3 

75.4 

SB 

1S000 

64.7 

71.8 

73.3 

74.7 

75.3 

75.4 

75.6 

OB 

16000 

64.7 

71.6 

73.3 

74.7 

75.3 

75.4 

75.6 

ON 

14000 

65.2 

72.6 

74.1 

75.4 

76.1 

76.2 

76.3 

81 

12000 

65.6 

72.9 

74.7 

76.1 

76.8 

76.9 

77.0 

ON 

10000 

69.1 

77.0 

79.1 

80.6 

81.3 

81.4 

81.7 

ON 

9000 

69.1 

77.0 

79.1 

80.6 

81.3 

81.4 

81.7 

ON 

8000 

71.4 

80.0 

82.2 

83.9 

85.0 

85.1 

85.4 

8N 

7000 

72.0 

00.6 

82.8 

84.4 

85.6 

85.7 

86.0 

8N 

6000 

72.2 

80.9 

83.1 

84.8 

86.1 

86.2 

86.7 

OB 

5000 

73.0 

81.6 

84.0 

85.7 

87.1 

87.2 

87.7 

ON 

4500 

74.4 

83.3 

85.7 

67.3 

88.8 

88.9 

89.4 

81 

4000 

75.3 

84.8 

87.1 

88.8 

90.2 

90.3 

91.0 

01 

3500 

75.0 

85.2 

87.7 

89.3 

90.8 

90.9 

91.6 

01 

3000 

76.1 

86.1 

88.6 

90.8 

92.6 

92.7 

93.3 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

#6.7 

86.7 

86.7 

86.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

01 

2500 

76.8 

86.6 

89.2 

91.4 

GB 

2000 

77.0 

87.0 

89.4 

91.7 

GE 

1800 

77.2 

87.2 

89.7 

91.9 

01 

1500 

77.2 

87.2 

89.7 

92.0 

01 

1200 

77.6 

87.7 

90.2 

92.7 

93.2 

93.3 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

93.4 

93.6 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

93.7 

93.8 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

93.9 

94.0 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.7 

94.8 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

01 

1000 

77.8 

87.9 

90.7 

93.3 

01 

900 

78.0 

88.2 

91.0 

93.7 

01 

800 

78.1 

88.3 

91.1 

93.6 

OB 

700 

78.2 

88.4 

91.2 

94.0 

GB 

600 

78.2 

88.6 

91.4 

94.2 

95.4 

95.6 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

95.9 

96.0 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

96.1 

96.2 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

96.4 

96.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

96.7 

96.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

500 

70.3 

88.7 

91.6 

94.7 

400 

70.3 

88.7 

91.6 

94.7 

300 

78.3 

88.7 

91.6 

94.7 

200 

78.3 

88.7 

91.6 

94.7 

100 

78.3 

88.7 

91.6 

94.7 

000 

78.3 

88.7 

91.6 

94.7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


97.6 

97. a 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

97.6 

97.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

97.7 

97.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

97.7 

97.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

97.7 

97.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

97.7 

97.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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orautn no  uoncn  pkrcehtacb  frequehcy  of  occuhrjbicr  of  cbilihq  versus  visibility 

08APSXK,  ASHEVILLE  HC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


nmoB 

MBn: 

746930 

OIMCIO II  KMC:  FORT  BRACK 

AIK  KC 

PERIOD 

OP  RECORD:  JUL  01  - 

JUR  91 

LOT 

TO  OTCs 

4  5 

HOtfTH: 

JUR 

BOORS: 

03-05 

am.no 

VISIBILITY  IK 

siAwn 

MILES 

III 

at 

at 

OB 

as 

OB 

as 

GE 

OB 

OB 

GB 

OB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FIR 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

mo 

cm 

45.9 

52.6 

57.1 

60.1 

61.7 

62.1 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

at  20000 

50.6 

58.4 

64.1 

67.3 

69.4 

69.9 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

ai 

10000 

50.6 

58.4 

64.1 

67.3 

69.4 

69.9 

70.8 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

OB 

16000 

50.6 

58.4 

64.1 

67.3 

69.4 

69.9 

70.8 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

01 

14000 

51.2 

59.2 

64.9 

68.1 

70.2 

70.7 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

at  12000 

51.8 

59.8 

65.4 

68.8 

70.9 

71.3 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.0 

72.8 

72.8 

72.8 

10000 

54.3 

63.1 

69.2 

72.8 

74.9 

75.3 

76.4 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

01 

9000 

54.8 

63.6 

69.7 

73.2 

75.  J 

75.8 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

01 

6000 

56.6 

66.3 

72.8 

76.6 

78.7 

79.1 

80.2 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GS 

7000 

57.0 

66.9 

73.3 

77.2 

79.3 

79.8 

80.9 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

at 

<000 

57.4 

67.7 

74.1 

78.0 

80.1 

80.6 

81.8 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

ok 

5000 

58.0 

68.3 

74.8 

78.8 

81.0 

61.4 

82.7 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

01 

4500 

58.7 

69.1 

75.7 

79.7 

82.0 

82.4 

83.7 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

<■( 

4000 

59.2 

69.6 

76.4 

80.6 

63.1 

83.6 

84.9 

85.3 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

01 

1500 

59.6 

70.1 

76.8 

80.9 

83.4 

83.9 

85.2 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

at 

3000 

60.3 

71.3 

78.1 

82.2 

84.8 

85.3 

86.7 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

m 

2500 

61.0 

72.2 

79.0 

83.1 

85.7 

86.3 

87.7 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

m 

2000 

61.2 

72.8 

79.7 

84.0 

86.6 

87.2 

88.6 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

m 

1000 

61.2 

72.6 

79.7 

84.0 

86.6 

87.2 

88.6 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

09.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

m 

1500 

61.9 

73.7 

80.6 

85.0 

87.6 

88.3 

90.0 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

« 

1200 

62.7 

74.9 

81.8 

86.3 

88.9 

89.7 

91.4 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

1000 

62.9 

75.2 

82.4 

67.0 

89.8 

90.6 

92.4 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

01 

900 

63.0 

75.3 

82.7 

87.4 

90.2 

91.0 

93.0 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

800 

63.1 

75.4 

82.9 

87.9 

90.9 

91.7 

93.7 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

700 

63.2 

75.7 

83.2 

88.2 

91.3 

92.1 

94.1 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.0 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

600 

63.2 

75.8 

83.6 

88.7 

92.0 

93.0 

95.1 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

500 

63.3 

76.0 

83.9 

89.3 

92.9 

94.1 

96.3 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

400 

63.4 

76.1 

84.1 

89.7 

93.3 

94.7 

97.0 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

300 

63.4 

76.1 

84.1 

89.7 

93.3 

94.9 

97.4 

97.9 

98. 0 

90.1 

98.3 

90.3 

90.6 

98.6 

90.6 

98.6 

200 

63.6 

76.2 

84.2 

89.9 

93.6 

95.1 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

100 

63.6 

76.2 

84.2 

89.9 

93.6 

95.1 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.9 

90.9 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

000 

63.6 

76.2 

84.2 

89.9 

93.6 

95.1 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

TOTAL 


of  ommnun 


900 
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operating  location  -a-  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

usafexac,  assevillc  rc  from  sourly  observations 


sum  OH  nmi  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  air  DC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH! 

JUN 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  ** 

GB 

OB 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  * 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

32.1 

43.1 

53.3 

57.2 

59.6 

59.9 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

GE  20000 

35.6 

47.7 

59.3 

64.0 

66.9 

67.2 

67.9 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

66.4 

GE 

18000 

35.6 

48.0 

59.7 

64.3 

67.2 

67.6 

68.2 

68.4 

68.6 

60.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

OB 

16000 

35.6 

48.0 

59.7 

64.3 

67.2 

67.6 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

GE 

14000 

36.0 

48.4 

60.2 

64.9 

67.8 

68.1 

68.8 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

at 

12000 

37.4 

50.0 

62.4 

67.3 

70.4 

70.8 

71.4 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

GE 

10000 

38.8 

51.9 

64.8 

70.0 

73.4 

73.8 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

GE 

9000 

39.0 

52.1 

65.0 

70.2 

73.7 

74.0 

74.7 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

GE 

8000 

39.7 

53.6 

67.2 

72.7 

76.3 

76.9 

77.6 

77.9 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

GE 

7000 

39.9 

54.1 

68.0 

73.6 

77.3 

77.9 

78.6 

78.9 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

GE 

6000 

40.4 

54.8 

68.8 

74.6 

78.3 

78.9 

79.6 

79.9 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

OB 

5000 

40.8 

55.2 

69.2 

75.1 

78.9 

79.4 

80.1 

80.4 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80. 8 

80.8 

80.8 

81.0 

GE 

4500 

41.1 

55.6 

69.6 

75.4 

79.2 

79.8 

80.6 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

OB 

4000 

41.6 

56.1 

70.3 

76.2 

80.0 

80.6 

81.3 

81.7 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

GE 

3500 

41.9 

56.4 

70.8 

76.7 

80.4 

81.0 

81.8 

82.1 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.7 

OB 

3000 

42.9 

57.6 

72.0 

78.3 

82.4 

83.2 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

OB 

2500 

43.0 

57.8 

72.7 

79-0 

83.1 

83.9 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

OB 

2000 

43.4 

58.2 

73.1 

79.6 

83.7 

84.4 

85.6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

OK 

1800 

43.7 

58.4 

73.3 

79.8 

83.9 

84.7 

85.8 

86.1 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.7 

GE 

1500 

43.8 

58.6 

73.6 

80.1 

84.4 

85.3 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.7 

OS 

1200 

44.4 

59.4 

74.6 

81.2 

85.8 

86.7 

88.2 

88.6 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

GE 

1000 

45.0 

60.2 

75.4 

82.4 

87.4 

88.3 

90.1 

90.4 

90.6 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.1 

OB 

900 

45.1 

60.3 

75.7 

82.9 

87.9 

88.8 

90.7 

91.0 

91.1 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.7 

OB 

800 

45.3 

61.1 

76.4 

83.8 

89.0 

90.2 

92.3 

92.7 

92.8 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

OB 

700 

45.6 

61.4 

77.0 

84.4 

90.0 

91.2 

93.4 

93.8 

93.9 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

OB 

600 

45.6 

61.4 

77.1 

84.6 

90.3 

91.6 

93.9 

94.6 

94.8 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

GE 

500 

45.6 

61.4 

77.4 

85.0 

91.1 

92.8 

95.2 

96.0 

96.2 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

OB 

400 

45.6 

61.6 

77.6 

85.2 

91.3 

93.2 

95.8 

96.6 

97.0 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

OB 

300 

45.6 

61.6 

77.6 

85.3 

91.4 

93.3 

96.1 

97.0 

97.6 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

OB 

200 

45.6 

61.6 

77.6 

85.3 

91.6 

93.6 

96.4 

97.3 

97.9 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99,3 

OB 

100 

45.6 

61.6 

77.6 

85.3 

91.6 

93.6 

96.4 

97.3 

97.9 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

100.0 

OB 

000 

45.6 

61.6 

77.6 

85.3 

91.6 

93.6 

96.4 

97.3 

97.9 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

100.0 

total  man  or  observations  900 
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CFEUTIH  IOCKTI  CM  ■» 


ob apeerc. 


ASHEVILLE  BC 


PEK3BBB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OB8ERVATIGHS 


mtnom  mn:  746930  staxioh  sue:  fort  braqg  air  hc 

LST  TO  (TFC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
NORTH:  JUR  SOURS:  09-11 


CEIL  WO  VISIBILITY  IR  STATUTE  MILES 


IR 

FEET 

OS 

7 

6 

OB 

5 

OB 

4 

GE 

3 

08 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

39.0 

53.7 

61.9 

63.9 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

s 

20000 

44.0 

60.7 

70.2 

72.4 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

m 

18000 

44.0 

60.7 

70.2 

72.4 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

<K 

16000 

44.1 

60.8 

70.3 

72.6 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

QB 

14000 

44.8 

61.4 

71.1 

73.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

• 

12000 

46.6 

63.4 

73.8 

76.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

10000 

48.8 

67.1 

77.7 

80.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

9000 

49.0 

67.3 

78.0 

80.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82  0 

B2.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

«B 

8000 

50.3 

68.8 

79.7 

82.6 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

01 

7000 

50.4 

69.1 

80.0 

82.9 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

6000 

50.9 

69.6 

80.6 

83.7 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

5000 

51.4 

70.2 

81.2 

84.4 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

4500 

51.8 

70.6 

81.6 

84.8 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

01 

4000 

52.2 

71.3 

82.6 

85.9 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

01 

3500 

52.8 

71.9 

83.1 

86.4 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

* 

3000 

53.8 

73.3 

84.8 

88.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

2500 

54.9 

75.1 

86.6 

90.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB 

2000 

55.0 

75.6 

87.1 

91.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

01 

1800 

55.3 

76.0 

87.7 

91.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

01 

1500 

56.2 

77.3 

89.2 

93.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

m 

1200 

56.8 

78.0 

90.3 

95.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

m 

1000 

57.6 

78.8 

91.2 

96.0 

90.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

01 

900 

57.6 

78.9 

91.3 

96.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

01 

800 

57.7 

79.0 

91.4 

96.3 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

01 

700 

57.7 

79.0 

91.4 

96.3 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

• 

600 

57.7 

79.2 

91.8 

96.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

57.7 

79.2 

91.8 

96.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

400 

57.7 

79.2 

91.8 

96.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

300 

57.7 

79.2 

91.8 

96.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

200 

57.7 

79.2 

91.8 

96.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

57.7 

79.2 

91.8 

96.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

57.7 

79.2 

91.8 

96.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

900 
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aaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


operating  location  •**  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

amine,  ASBKvnjjt  sc  from  hourly  observations 

STATION  HUMBER:  746930  STATION  NAMB:  FORT  BRAOG  AIR  SC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUS  HOURS:  12-14 


enun  visibility  is  statute  miles 


IS 

FEET 

08 

7 

OB 

6 

88 

5 

OB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

BO  CEIL 

39.6 

52.3 

56.9 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

as  20000 

46.3 

61.8 

67.2 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

66.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB  18000 

46.7 

62.2 

67.7 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB  16000 

46.7 

62.2 

67.7 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB  14000 

47.4 

63.2 

66.8 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB  12000 

48.2 

64.4 

70.0 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB  10000 

51.8 

68.6 

74.2 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB  9000 

52.2 

69.0 

74.7 

76.7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OB  8000 

54.0 

70.9 

76.9 

79.0 

70.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB  7000 

54.3 

71.3 

77.3 

79  ' 

'  .2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OB  6000 

54.4 

71.7 

77.8 

80.3 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB  5000 

55.7 

73.1 

79.3 

w4.0 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB  4500 

57.4 

75.3 

8*  8 

84.4 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

OB  4000 

59.0 

77.4 

84.1 

86.9 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB  3500 

60.6 

79.2 

86.0 

88.9 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB  3000 

64.4 

84-  2 

91.2 

94.1 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB  2500 

65.7 

85.8 

92.8 

95.7 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB  2000 

66.1 

86.2 

93.3 

96.6 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB  1800 

66.2 

86.3 

93.4 

96.7 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB  1500 

*>6.6 

86.9 

94.1 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB  1200 

66.8 

87.1 

94.3 

97.6 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB  1000 

67.1 

87.8 

95.0 

98.2 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB  900 

67.1 

87.8 

95.0 

98.2 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB  800 

67.1 

87.8 

95.0 

98.2 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB  700 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  600 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS  500 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  400 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  300 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

OB  200 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

67.1 

87.8 

95.1 

98.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  MMKR  CT  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION 
U8AFKAC,  ASHEVILLE  » C 


PERCENTAGE  FRBQUBICT  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  SAME :  FORT  BRAOG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  Jin,  81  -  JUN  91 


LOT 

TO  UTCs 

♦  5 

MONTH: 

Jim 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

8TAIUTB 

MILBS 

IN 

OE 

as 

OB 

OE 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

FUT 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO 

CEIL 

39.8 

51.1 

55.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

OB 

20000 

48.0 

61.2 

66.3 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OB 

1S000 

48.2 

61.4 

66.6 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

16000 

48.3 

61.6 

66.8 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

14000 

48.7 

62.0 

67.3 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OB 

12000 

49.1 

62.6 

68.3 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

10000 

52.4 

66.9 

73.3 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

9000 

53.2 

67.7 

74.1 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

8000 

96.6 

72.3 

79.1 

81.1 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

7000 

57.0 

73.0 

79.8 

81.9 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

« 

6000 

57.8 

73.8 

81.0 

83.2 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84!0 

84.0 

84.0 

OB 

5000 

59.0 

75.3 

83.0 

85.7 

86.4 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86 !  8 

86.8 

86.6 

OB 

4900 

60.7 

77.7 

85.8 

88.6 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

4000 

61.8 

79.1 

87.3 

90.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

at 

3900 

63.6 

81.4 

89.9 

93.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

« 

3000 

65.7 

84.6 

93.1 

96.4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

2900 

65.7 

84.6 

93.2 

96.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

2000 

65.9 

84.8 

93.4 

96.8 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

01 

1800 

65.9 

84.8 

93.4 

96.8 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

1900 

66.1 

85.1 

93.8 

97.1 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1200 

66.1 

85.1 

93.8 

97.1 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99-2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1000 

66.1 

85.1 

93.8 

97.1 

98.6 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

01 

900 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

600 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

900 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

100 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

66.2 

85.2 

93.9 

97.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL 
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operating  location  -a- 
ravine,  AsazviLLE  hc 


PERCENTAGE  FRBQUBWCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  HAMS:  FORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JON  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MGHTH: 

jun 

HOURS; 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

8TXTUTB 

MILES 

IN 

OB 

GE 

GE 

OX 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FI 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

44.2 

52.4 

55.7 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OS  20000 

53.5 

64.7 

69.5 

71.2 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OS 

18000 

53.6 

64.8 

69.6 

71.3 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE  16000 

53.6 

64.8 

69.6 

71.3 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

14000 

53.9 

65.4 

70.4 

72.0 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

OB  12000 

54.5 

66.4 

71.7 

73.4 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

10000 

58.7 

71.8 

77.5 

79.4 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

9000 

58.7 

71.8 

77.5 

79.4 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OB 

8000 

61.9 

75.9 

82.4 

84.5 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

7000 

62.4 

76.4 

82.9 

85.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

6000 

63.5 

78.1 

85.0 

87.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

5000 

64.4 

79.1 

86.3 

89.2 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

4500 

65.6 

80.5 

87.9 

90.8 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

4000 

66.9 

82.6 

90.0 

93.1 

94.2 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

3500 

67.1 

82.9 

90.3 

93.5 

94.7 

94.7 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

3000 

68.3 

84.1 

92.0 

95.5 

97.0 

97.1 

97.4 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

2500 

68.4 

84.3 

92.2 

95.8 

97.2 

97.3 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

2000 

68.7 

84.6 

92.5 

96.1 

97.7 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1800 

68.7 

84.6 

92.5 

96.1 

97.7 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1500 

68.8 

84.9 

92.8 

96.3 

97.9 

98.1 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1200 

68.8 

85.0 

92.9 

96.4 

98.1 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

1000 

68.9 

85.1 

93.0 

96.5 

98.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

900 

69.2 

85.3 

93.2 

96.8 

98.4 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

800 

69.2 

85.3 

93.2 

96.8 

98.4 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

700 

69.2 

85.3 

93.2 

96.9 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

69.2 

85.3 

93.2 

96.9 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

69.3 

85.4 

93.3 

97.0 

98.7 

98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

69.3 

85.4 

93.3 

97.0 

98.7 

98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

69.3 

85.4 

93.3 

97.0 

98.7 

98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

69.3 

85.4 

93.3 

97.0 

98.7 

98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

69.3 

85.4 

93.3 

97.0 

98.7 

98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

69.3 

85.4 

93.3 

97.0 

98.7 

98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  IMR  OF  OBSERVATIONS  898 
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98  8  8  8 


operatin':  location  •»* 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  SC 


FBRCENTAGB  PRBQUBICY  OP  OCCTJKRHICB  OP  CEILISO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  HAM:  FORT  BRAGG  AW  HC 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
NORTH:  JUS  HOURS:  21-23 


CEIL  WO  VISIBILITY  IS  STATUTE  MILES 

HI  |  OB  CB  OE  GB  GE  GE  6E  GE  OB  GB  OB  GE  GE  GB  GE  GE 
PEW  ]  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


HO  CEIL 


54.3  60.5  61.9  62.5  62.8  62.8  62.8 


62.8  62.8  62.8  62.8  62.8 


62.8  62.8  62.8  62.8 


at  20000 

61.5 

69.1 

71.0 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB  18000 

61.5 

69.1 

71.0 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OE  16000 

61.5 

69.1 

71.0 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OE  14000 

61.9 

69.5 

71.3 

72.0 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OE  12000 

62.4 

70.2 

72.1 

72.6 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

73.1 


OB 

10000 

65.9 

74.1 

76.4 

77.0 

77.3 

77.3 

77.7 

77.7 

OE 

9000 

66.7 

74.9 

77.1 

77.8 

78.0 

78.0 

78.5 

78.5 

OE 

8000 

70.7 

79.5 

81.9 

82.8 

83.1 

83.1 

83.5 

83.5 

OB 

7000 

71.1 

80.0 

82.5 

83.4 

83.7 

83.7 

84.2 

84.2 

OB 

6000 

72.4 

81.7 

84.2 

85.3 

85.6 

85.6 

86.1 

86.1 

OB 

5000 

73.1 

82.6 

85.2 

86.7 

87.1 

87.2 

87.8 

87.8 

08 

4500 

74.2 

83.8 

86.5 

88.1 

88.5 

88.6 

89.3 

89.4 

OB 

4000 

76.0 

85.8 

88.7 

90.4 

91.0 

91.1 

91.8 

91.9 

OB 

3500 

76.1 

86.0 

89.1 

90.7 

91.3 

91.4 

92.1 

92.2 

OB 

3000 

77.5 

87.6 

91.1 

92.9 

94.0 

94.2 

95.2 

95.3 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

08 

2500 

78.0 

88.2 

91.8 

93.5 

94.6 

94.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

2000 

78.3 

88.6 

92.2 

94.0 

95.1 

95.4 

96.4 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

1800 

78.3 

88.6 

92.2 

94.0 

95.1 

95.4 

96.4 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

1500 

78.4 

88.9 

92.4 

94.3 

95.4 

95.8 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

1200 

78.5 

89.0 

92.5 

94.5 

95.7 

96.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

96.0 

96.8 

96.8 

97.3 

97.7 


OE 

1000 

78.9 

89.4 

93.0 

95.0 

96.2 

96.5 

97.7 

97.8 

97.9 

90.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98 

900 

79.0 

89.5 

93.1 

95.1 

96.3 

96.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

OB 

800 

79.0 

89.5 

93.1 

95.2 

96.4 

96.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

OB 

700 

79.2 

89.6 

93.2 

95.3 

96.7 

97.1 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

OB 

600 

79.2 

89.7 

93.3 

95.4 

96.9 

97.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

m 

500 

79.2 

90.0 

93.6 

95.9 

97.3 

97.8 

90.9 

99.1 

01 

400 

79.2 

90.1 

93.8 

96.0 

97.4 

97.9 

99.0 

99.2 

01 

300 

79.2 

90.1 

93.8 

96.0 

97.4 

97.9 

99.0 

99.2 

01 

200 

79.2 

90.1 

93.8 

96.0 

97.4 

97.9 

99.0 

99.2 

m 

100 

79.2 

90.1 

93.8 

96.0 

97.4 

97.9 

99.0 

99.2 

m 

000 

79.2 

90.1 

93.8 

96.0 

97.4 

97.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RIMER  OP  OBSERVATIONS  897 
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operating  location 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NO 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GS 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  I  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

44.1 

53.7 

58.4 

60.2 

60.9 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GS  20000 

50.5 

61.9 

67.6 

69.7 

70.6 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

•'1.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

OB 

18000 

50.6 

62.1 

67.8 

69.9 

70.8 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

GE 

16000 

50.6 

62.1 

67.8 

69.9 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

14000 

51.1 

62.7 

68.5 

70.7 

71.6 

71.7 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

CB 

12000 

51.9 

63.7 

69.8 

72.0 

73.0 

73.1 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

10000 

55.0 

67.6 

74.0 

76.4 

77.6 

77.7 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

9000 

55.3 

67.9 

74.4 

76.8 

78.0 

78.1 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE 

8000 

57.6 

70.9 

77.8 

80.4 

81.7 

81.8 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

7000 

58.0 

71.4 

78.3 

81.0 

82.4 

82.5 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

6000 

58.6 

72.3 

79.3 

82.2 

83.6 

83.7 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.;' 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

5000 

59.4 

73.2 

80.4 

83.4 

84.9 

85.1 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

CB 

4500 

60.5 

74.5 

81.8 

84.9 

86.4 

86.6 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

4000 

61.5 

75.9 

83.3 

86.5 

88.1 

88.3 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OX 

3300 

62.2 

76.6 

84.2 

87.5 

89.1 

89.3 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

3000 

63.6 

78.6 

86.4 

89.9 

91.7 

92.0 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

2500 

64.2 

79.3 

87.2 

90.7 

92.6 

92.8 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

CB 

2000 

64.4 

79.7 

87.6 

91.2 

93.1 

93.4 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

GE 

1800 

64.6 

79.8 

87.7 

91.4 

93.3 

93.6 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1500 

64.9 

80.3 

81.3 

92.0 

94.0 

94.3 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

1200 

65.2 

80.8 

88.8 

92.6 

94.7 

95.0 

95.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1000 

65.5 

81.2 

89.3 

93.2 

95.4 

95.7 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

900 

65.6 

81.3 

89.5 

93.4 

95.6 

96.0 

96.8 

97.9 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

800 

65.7 

81.3 

89.6 

93.6 

96.0 

96.3 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

700 

65.8 

81.6 

89.8 

93.8 

96.2 

96.6 

97.5 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

600 

65.8 

81.6 

89.9 

94.0 

96.5 

96.9 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

500 

65.8 

81.7 

90.1 

94.3 

96.9 

97.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

400 

65.8 

81.8 

90.1 

94.4 

97.0 

57-5 

98.5 

98.9 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

300 

65.8 

81.8 

90.1 

94.4 

97.0 

97.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

200 

65.9 

81.8 

90.1 

94.4 

97.1 

97.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

100 

65.9 

81.8 

90.1 

94.4 

97.1 

97.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

OB 

000 

65.9 

81.8 

90.1 

94.4 

97.1 

97.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7195 
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operating  LOCATION  'A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NO 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRAGG  AIN  RC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  01  -  JUN  91 
NORTH:  JUL  HOURS:  00-02 


CEIL  INC 

n 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

GE 

5 

G8 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILKS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/0 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

45.8 

53.9 

57.8 

59.4 

61.8 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

CB 

20000 

55.7 

65.4 

70.3 

72.2 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

10000 

55.7 

65.4 

70.3 

72.2 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

16000 

55.7 

65.4 

70.3 

72.2 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

08 

14000 

55.7 

65.4 

70.3 

72.2 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

12000 

57.1 

67.1 

72-0 

73.9 

76.5 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

SB 

10000 

60.2 

70.5 

75.6 

77.8 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

CB 

9000 

60.3 

70.6 

75.7 

78.0 

80.8 

80.9 

81  .0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

«s 

8000 

63.9 

74.9 

80.1 

92.8 

86.0 

86.1 

■■  ..2 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

7000 

64.0 

75.1 

80.4 

83.2 

86.5 

86.6 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

CB 

6000 

64.1 

75.3 

80.6 

83.5 

86.8 

86.9 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

5000 

64.7 

76.1 

81.7 

84.6 

87.8 

88.0 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

08 

4500 

64.8 

76.5 

82.0 

84.9 

88.2 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

4000 

65.1 

77.1 

82.9 

85.9 

89.1 

89.2 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

3500 

65.5 

77.5 

83.3 

86.5 

89.7 

89.8 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

a 

3000 

67.4 

80.1 

86.5 

89.7 

93.3 

93.4 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

2500 

67.6 

80.5 

86.9 

90.1 

94.0 

94.1 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

2000 

68.2 

81.2 

87.6 

90.9 

95.1 

95.3 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.6 

95.8 

95.8 

GB 

1800 

68.3 

81.3 

87.7 

91.0 

95.2 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95-9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

1500 

68.4 

81.4 

87.8 

91.1 

95.5 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

• 

1200 

68.6 

81.6 

88.1 

91.3 

95.8 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1000 

69.2 

82.4 

88.8 

92.0 

96.8 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

900 

69.7 

82.8 

89.2 

92.5 

97.2 

97.5 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

800 

69.7 

82.8 

89.2 

92.5 

97.2 

97.5 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

700 

69.7 

82.8 

89.2 

92.5 

97.4 

97.7 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

CB 

600 

69.7 

82.8 

89.2 

92.5 

97.4 

97.7 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

69.7 

82.8 

89.2 

92.5 

97.4 

98.0 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

400 

69.7 

82.8 

89.2 

92.5 

97.5 

98.2 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

300 

69.8 

82.9 

89.4 

92.7 

97.7 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

69.8 

82.9 

89.4 

92.7 

97.7 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

100 

69.8 

82.9 

89.4 

92.7 

97.7 

98.4 

98.7 

99.  x 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

s 

000 

69.8 

82.9 

89.4 

92.7 

97.7 

91.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FRBQUBACT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAKON  NUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRAGG  AIN  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  SI  -  JUN  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MOHTfl: 

JUL 

BOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  III 

OTATUTB 

MILKS 

IN 

GS 

OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

37.8 

45.5 

50.1 

52.8 

56.3 

56.9 

57.6 

58.1 

58.2 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

OB  20000 

45.4 

54.5 

59.7 

62.8 

67.1 

67.6 

68.4 

68.8 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

OK 

16000 

45.4 

54.5 

59.7 

62.8 

67.1 

67.6 

68.4 

68.8 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

CE  16000 

45.4 

54.5 

59.7 

62.8 

67.1 

67.6 

68.4 

68.8 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

OE  14000 

45.4 

54.6 

59.8 

62.9 

67.2 

67.7 

68.5 

68.9 

69.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

OE 

12000 

45.9 

55.7 

61.0 

64.1 

68.4 

68.9 

69.7 

70.1 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

OR 

10000 

48.6 

58.6 

64.9 

68.2 

72.6 

73.1 

74.1 

74.7 

74.8 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

OB 

48.9 

59.1 

65.3 

68.5 

72.9 

73.4 

74.4 

75.1 

75.2 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

OE 

6000 

51.8 

62.6 

69.1 

72.6 

77.3 

77.8 

78.8 

79.5 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

OE 

7000 

51.8 

62.6 

69.1 

72.6 

77.3 

77.8 

78.8 

79.5 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

OB 

6000 

51.8 

62.6 

69.1 

72.6 

77.3 

77.8 

78.8 

79.5 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

OE 

5000 

53.1 

64.0 

70.8 

74.2 

78.9 

79.5 

80.4 

81.1 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

OE 

4500 

53.2 

64.5 

71.4 

75.1 

79.8 

80.3 

81.3 

81.9 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

OE 

4000 

53.7 

65.4 

72.3 

75.9 

80.6 

81.2 

82.2 

82.8 

82.9 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

os 

3500 

54.1 

66.0 

72.9 

76.6 

81.4 

82.0 

83.0 

83.7 

83.8 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

OE 

3000 

54.5 

66.7 

74.3 

78.4 

83.4 

84.1 

85.1 

85.7 

85.8 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

OE 

2500 

54.6 

66.9 

74.5 

78.6 

83.8 

84.4 

85.4 

86.0 

86.1 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

OE 

2000 

55.3 

67.7 

75.5 

79.6 

85.1 

85.8 

86.8 

87.4 

87.5 

87.8 

88. 0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

OE 

1800 

55.3 

67.7 

75.5 

79.6 

85.1 

85.8 

86.8 

87.4 

87.5 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

OE 

1500 

55.8 

68.3 

76.2 

80.4 

85.9 

86.8 

87.8 

88.5 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

OE 

1200 

56.5 

68.9 

76.9 

81.3 

86.8 

87.7 

88.8 

89.5 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

OB 

1000 

56.9 

69.6 

77.6 

82.0 

87.8 

88.9 

90.0 

90.6 

90.8 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

OB 

900 

57.0 

69.7 

77.7 

82.2 

88.0 

89.0 

90.1 

90.8 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

OE 

600 

57.2 

69.9 

78.0 

82.5 

88.5 

89.6 

90.6 

91.3 

91.5 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

OE 

700 

57.3 

70.0 

78.2 

82.8 

89.2 

90.4 

91.5 

92.3 

92.5 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

OE 

600 

57.3 

70.0 

78.3 

83.2 

89.8 

91.0 

92.5 

93.3 

93.5 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

OE 

500 

57.3 

70.1 

78.5 

83.4 

90.6 

91.9 

93.9 

94.9 

95.2 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

OE 

400 

57.3 

70.2 

78.6 

83.7 

91.1 

92.5 

94.8 

96.0 

96.2 

97.0 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

OE 

300 

57.3 

70.2 

78.6 

83.7 

91.1 

92.6 

95.2 

96.5 

96.7 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

OB 

200 

57.3 

70.2 

78.6 

83.7 

91.1 

92.6 

95.2 

96. S 

97-0 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

OB 

100 

57.3 

70.2 

78.6 

83.7 

91.1 

92.6 

95.2 

96.8 

97.0 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

99.1 

99.5 

OE 

000 

57.3 

70.2 

78.6 

83.7 

91.1 

92.6 

95.2 

96.8 

97.0 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

99.1 

99.7 

100.0 
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Qramne  location  ** • 
ennnc,  asbevillb  rc 


station 


percentage  frequency  of  occurrhice  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930  STATION  RAW:  FORT  BRAGG  AIR  RC 
LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


CEILING 

n 

FIR 

GE 

7 

G8 

6 

GE 

5 

as 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GE  GE  OB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

20.1 

29.7 

38.1 

45.8 

51.9 

53.0 

54.2 

54.8 

55.2 

55.5 

55.6 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

CB 

20000 

22.0 

33.0 

43.0 

51.6 

58.3 

59.4 

60.6 

61.5 

61.8 

62.3 

62.5 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

qb 

19000 

22.0 

33.0 

43.0 

51.6 

58.3 

59.4 

60.6 

61.5 

61.8 

62.3 

62.5 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

16000 

22.0 

33.0 

43.0 

51.6 

58.3 

59.4 

60.6 

61.5 

61.8 

62.3 

62.5 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

as 

14000 

23.1 

33.4 

43.7 

52.3 

59.1 

60.2 

61.5 

62.4 

62.7 

63.1 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

• 

12000 

24.9 

34.6 

45.2 

54.2 

61.3 

62.5 

63.9 

64.8 

65.2 

65.6 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

gb 

10000 

29.7 

37.6 

49.0 

59.1 

66.8 

68.2 

69.6 

70.8 

71.1 

71.5 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

08 

9000 

26.1 

30.1 

49.6 

59.8 

67.4 

68.8 

70.2 

71.4 

71.7 

72.2 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

08 

MOO 

2S.7 

41.1 

53.1 

63.8 

71.7 

73.1 

74.7 

75.9 

76.2 

76.7 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

08 

7000 

29.0 

41.4 

93.9 

64.2 

72.5 

73.9 

75.5 

76.7 

77.0 

77.4 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

6000 

29.2 

41.7 

53.9 

64.5 

72.8 

74.2 

75.8 

77.0 

77.3 

77.7 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

01 

5000 

29.7 

42.3 

94.4 

65.2 

73.5 

74.9 

76.6 

77.8 

78.2 

78.6 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

08 

4900 

29.9 

42.9 

54.7 

65.6 

74.0 

75.4 

77.0 

78.3 

78.6 

79.0 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

SB 

4000 

29.9 

42.0 

99.4 

66.3 

74.7 

76.2 

77.8 

79.1 

79.5 

79.9 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

08 

3900 

30.1 

43.0 

55.7 

66.8 

75.2 

76.9 

78.5 

79.8 

80.1 

80.5 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

<B 

3000 

30.4 

43.9 

56.9 

68.2 

77.1 

78.8 

80.8 

82.2 

82.5 

82.9 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

OE 

2900 

30.4 

43.9 

57.1 

68.4 

77.6 

79.4 

81.3 

82.7 

83.0 

83.4 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

GE 

2000 

30.9 

43.9 

57.4 

68.7 

78.1 

79.9 

81.9 

83.3 

83.7 

84.1 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

08 

1000 

30.8 

44.2 

57.7 

69.1 

78.6 

80.4 

82.5 

83.9 

84.2 

84.6 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

08 

1900 

31.2 

44.7 

50.5 

69.9 

79.4 

81.2 

83.5 

85.1 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

■ 

1200 

31  .a 

49.6 

99.4 

70.9 

80.5 

82.6 

85.2 

86.7 

87.0 

87.5 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

GE 

1000 

32.4 

46.3 

60.2 

71.7 

81.7 

84.0 

86.6 

88.1 

88.4 

88.9 

89.1 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

08 

900 

32.4 

46.3 

60.2 

71.8 

81.9 

84.4 

87.1 

88.6 

88.9 

89.5 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

OB 

•00 

32.6 

46.6 

60.4 

72.3 

82.4 

84.8 

87.5 

89.1 

89.5 

90.0 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

08 

700 

32.7 

46.9 

60.8 

72.7 

83.0 

85.7 

88.7 

90.6 

91.0 

91.6 

91.8 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

• 

600 

32.9 

47.2 

61.1 

73.1 

83.7 

86.6 

90.0 

92.2 

92.5 

93.1 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

OB 

900 

32.9 

47.3 

61.2 

73.4 

84.7 

87.7 

91.3 

93.7 

94.0 

94.7 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

08 

400 

32.9 

47.4 

61.3 

73.5 

85.1 

88.2 

92.3 

94.9 

95.3 

96.0 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

OB 

300 

32.9 

47.4 

61.3 

73.5 

85.3 

86.4 

92.7 

95.5 

95.9 

96.9 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

08 

200 

32.9 

47.4 

61.3 

73.5 

85.4 

88.5 

92.8 

95.6 

96.1 

97.1 

98.2 

98.3 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

* 

100 

32.9 

47.4 

61.3 

73.5 

85.4 

88.5 

92.8 

95.6 

96.1 

97.1 

98.2 

98.3 

99.1 

99.1 

99.6 

100.0 

- 

000 

32.9 

47.4 

61.3 

73.5 

85.4 

88.5 

92.8 

95.6 

96.1 

97.1 

98.2 

98.3 

99.1 

99.1 

99.6 

100.0 

OP  OBSERVATIONS 


930 
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OPERATING  LOCATION  •** 
OWIHC,  ASHEVILLE  BC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGS  AIN  NC 
LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

OE 

1 

GB 

3/4 

OE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

27.0 

38.8 

48.5 

55.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57  .4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GE  20000 

31.3 

43.1 

55.9 

63.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

18000 

31.3 

43.2 

56.0 

63.4 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

at 

16000 

31.3 

45.2 

56.0 

63.4 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OE  14000 

31.9 

45.9 

56.9 

64.3 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

OE 

12000 

33.3 

47.6 

59.1 

66.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

10000 

36.6 

52.0 

64.6 

72.7 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OE 

9000 

36.6 

52.3 

64.9 

73.0 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

8000 

38.3 

54.9 

68.5 

76.8 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

7000 

38.7 

33.2 

68.8 

77.2 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OE 

6000 

38.8 

53.3 

69.1 

77.5 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OB 

3000 

39.0 

35.9 

69.7 

78.1 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81 .0 

GE 

4300 

39.4 

36.2 

70.0 

78.5 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

4000 

39.9 

57.1 

70.9 

79.4 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OB 

3300 

40.3 

57.6 

71.4 

79.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

3000 

40.8 

38.9 

73.3 

82.6 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

2300 

41.2 

39.9 

74.4 

83.8 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OE 

2000 

41.3 

60.8 

75.3 

84.7 

88.3 

88.5 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

1800 

41.6 

61.0 

75.5 

84.9 

88.5 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OE 

1300 

42.8 

62.9 

77.7 

87.4 

91.3 

91.5 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

1200 

43.3 

64.1 

79.4 

89.7 

93.8 

94.1 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

1000 

43.7 

64.8 

80.1 

90.6 

95.1 

95.4 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

900 

43.7 

64.9 

80.3 

91.0 

95.5 

95.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

at 

800 

43.8 

65.1 

80.4 

91.3 

96.1 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

700 

43.8 

65.1 

80.4 

91.6 

96.6 

97.1 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

600 

43.8 

65.1 

80.5 

91.9 

97.0 

97.5 

98.2 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

300 

43.8 

65.2 

80.8 

92.2 

97.6 

98.2 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

400 

43.8 

65.2 

80.8 

92.2 

97.6 

98.2 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

43.8 

65.2 

80.8 

92.2 

97.6 

98.2 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

43.8 

65.2 

80.8 

92.2 

97.6 

98.2 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

43.8 

65.2 

00.8 

92.2 

97.6 

98.2 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

43.8 

65.2 

80. 8 

92.2 

97.6 

98.2 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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LOCATION  'A' 
ASHEVILLE  me 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  BOWER: 


STATION  RAWS  FORT  BRAGG  AIN  NC 
LST  TO  UTC:  *  5 


PERI 00  OF  RECORD:  JUL  81  -  Jbl  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
OS  GB  GB  GB 
21/2  2  1  1/2  1  1/4 
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ORNOIM  LOCATION  *A" 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  N c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSU8  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRAGG  AIN  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


L8T  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

B0UR3: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE  MILES 

IN 

GE 

OB 

OE 

CB 

68 

OB 

OB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

28.3 

38.9 

44.8 

48.0 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

OB 

20000 

38.4 

30.6 

58.6 

62.4 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OE 

18000 

38.5 

50.8 

58.7 

62.5 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

CS 

16000 

38.5 

50.8 

58.7 

62.5 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

OE 

14000 

39.1 

51.4 

59.5 

63.3 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OE 

12000 

40.8 

53.5 

62.0 

65.9 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

OE 

10000 

44.6 

38.2 

68.0 

72.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OE 

9000 

44.7 

58.4 

68.3 

72.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

CR 

8000 

46.0 

63.0 

73.5 

78.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OR 

7000 

48.4 

63.4 

74.3 

78.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OR 

6000 

48.6 

63.7 

74.5 

79.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OE 

3000 

49.0 

64.6 

75.5 

80.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

4500 

49.4 

65.4 

76.5 

81.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OE 

4000 

50.4 

67.3 

79.0 

84.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OE 

3500 

31.4 

68.9 

81.2 

87.1 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OE 

3000 

53.5 

72.7 

85.9 

92.5 

94.8 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

OE 

2300 

54.2 

73.3 

86.9 

93.3 

96.0 

96.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

OE 

2000 

34.9 

74.4 

87.8 

94.8 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

OR 

1800 

35.2 

74.6 

88.2 

95.2 

97.7 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

90.9 

98.9 

99.0 

99.0 

OE 

1300 

53.4 

75.1 

88.6 

95.6 

98.2 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

OR 

1200 

35.6 

75.3 

88.8 

95.6 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OE 

1000 

33.6 

75.3 

88.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OR 

900 

53.6 

75.3 

88.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OR 

BOO 

33.6 

75.3 

88.8 

93.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OB 

700 

33.6 

73.3 

86.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

OR 

600 

55.6 

75.3 

68.8 

95.6 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

OR 

300 

53.6 

73.3 

88.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

at 

400 

53.6 

75.3 

88.8 

93.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

OR 

300 

35.6 

75.3 

88.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

OE 

200 

33.6 

73.3 

88.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

OR 

100 

55.6 

73.3 

88.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

000 

53.6 

75.3 

88.8 

95.8 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL 


930 
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onrarns  location  -a* 

OBA me,  ABBEVILLE  AC 


mama  frequency  or  occurrence  op  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


mtnem  NUMBER:  746930  STATION  RANK:  PORT  BRASS  AIR  HC 

LST  TO  UTCl  4  S 


PERIOD  OF  RECORDS  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  JUL  SOURS:  18-20 


CEIL  IRQ 

tm 

PERT 

68 

7 

OB 

6 

OK 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

OE  SB  GB  CE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

SB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

29.8 

40.0 

45  .8 

48.1 

48.6 

48.6 

46.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

m  3aooo 

41.4 

54.5 

62.3 

65.3 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

m 

18000 

41.4 

54.5 

62.3 

65.3 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

m 

16000 

41.4 

54.5 

62.3 

65.3 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

m  14000 

41.9 

55.2 

63.0 

66.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

« 

12000 

43.0 

56.9 

64.8 

68.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OR 

10000 

47.5 

62.4 

71.0 

74.6 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

SB 

9000 

48.0 

*->.8 

71.4 

75.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

8000 

51.6 

68.1 

77.2 

81.4 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OS 

7000 

52.0 

68.5 

77.8 

82.0 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

• 

6000 

52.6 

69.4 

78.7 

82.9 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

SB 

5000 

52.7 

69.5 

78.9 

63.4 

85.3 

65.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

4500 

53.2 

70.2 

79.8 

84.5 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

SB 

4000 

54.3 

71.9 

82.0 

86.8 

88.7 

86.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

3500 

55.3 

73.4 

83.9 

88.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

* 

3000 

57.2 

76.2 

87.3 

92.9 

95.7 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OR 

2500 

57.4 

76.5 

87.8 

93.8 

96.7 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

2000 

57.8 

77.0 

88.4 

94.8 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

<m 

1800 

57.8 

77.0 

88.4 

94.8 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

SB 

1500 

58.2 

77.3 

88.9 

95.5 

96.5 

96.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

SB 

1200 

58.2 

77.3 

88.9 

95.5 

90.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

SB 

1000 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

900 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

□ 

000 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

□ 

700 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

600 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

■ 

500 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.  i 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

400 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

300 

50.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

200 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

■ 

100 

50.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

58.3 

77.4 

89.0 

95.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

930 
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oramriM  location  -a* 
uaAFsnc,  asheville  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER:  746930  STATIC*  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MOUTH:  JUL  HOURS:  21-23 


CXI  LI  NO  VISIBILITY  IR  STATUTE  MILES 

IXIOieXGXeEGEGBGEGBGBGEGBGEGEGEGBGB 
PUT  I  7  6  3  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


no  an. 

43.8 

52.4 

54.7 

56.7 

57.4 

57.4 

57.5 

GE 

20000 

33.8 

63.8 

67.5 

69.9 

70.6 

70.6 

70.8 

ex  lsooo 

33.8 

63.8 

67.3 

69.9 

70.6 

70.6 

70.8 

ex 

16000 

53.8 

63.6 

67.5 

69.9 

70.6 

70.6 

70.8 

ex 

14000 

53.9 

63.9 

67.6 

70.0 

70.8 

70.8 

70.9 

ex 

12000 

54.9 

65.4 

69.1 

71.5 

72.3 

72.3 

72.4 

ax 

10000 

59.0 

70.0 

74.3 

76.9 

77.6 

77.6 

77.7 

ex 

9000 

59.7 

70.8 

75.1 

77.6 

78.4 

78.4 

78.5 

ex 

8000 

64.4 

76.9 

81.9 

85.2 

86.0 

86.0 

86.1 

ex 

7000 

64.7 

77.2 

82.6 

85.8 

86.8 

86.8 

86.9 

ex 

6000 

64.7 

77.3 

82.7 

86.0 

87.0 

87.0 

87.1 

ex 

5000 

65.1 

77.6 

83.2 

86.7 

87.6 

87.6 

87.7 

ex 

4500 

65.4 

78.0 

83.5 

87.0 

88.0 

88.0 

88.1 

ex 

4000 

66.9 

79.6 

85.4 

88.9 

90.0 

90.0 

90.1 

ex 

3500 

67.3 

80.9 

86.9 

90.5 

91.6 

91.7 

91.8 

ex 

3000 

69.0 

83.2 

90.1 

94.4 

95.8 

96.0 

96.3 

ex 

2500 

69.0 

83.2 

90.1 

94.5 

95.9 

96.1 

96.5 

ex 

2000 

69.2 

83.7 

90.6 

95.4 

96.8 

97.0 

97.3 

ax 

1X00 

69.2 

83.7 

90.6 

95.4 

96.8 

97.0 

97.3 

ex 

1500 

69.6 

84.2 

91.2 

96.1 

97.5 

97.7 

98.1 

ex 

1200 

69.9 

84.6 

91.6 

96.6 

98.0 

98.2 

98.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

ex 

1000 

70.2 

85.1 

92.0 

97.1 

98.5 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

ex 

900 

70.3 

83.3 

92.3 

97.3 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

ex 

800 

70.3 

83.3 

92.4 

97.4 

98.8 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

ex 

700 

70.3 

85.3 

92.4 

97.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

ex 

600 

70.3 

85.3 

92.4 

97.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6" 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

500 

70.3 

83.3 

92.4 

97.5 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

400 

70.3 

83.3 

92.4 

97.5 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

300 

70.3 

83.3 

92.4 

97.3 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

200 

70.3 

83.3 

92.4 

97.5 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

100 

70.3 

85.3 

92.4 

97.5 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

t  000 


70.3  85.3  92.4  97.5  99.1  99.4  99.7  99.8  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2 
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ormems  location 
onnn c,  ashkvillk  i*c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERI 00  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


8E 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

32.2 

42.0 

48.3 

52.1 

54.2 

54.4 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

20000 

40.4 

51.9 

59.6 

63.9 

66.4 

66.6 

66.9 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

16000 

40.4 

51.9 

59.6 

63.9 

66.4 

66.6 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

16000 

40.4 

51.9 

59.6 

63.9 

66.4 

66.6 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

14000 

40  .8 

52.4 

60.1 

64.5 

67.0 

67.2 

67.5 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

12000 

42.0 

54.0 

61.9 

66.4 

68.9 

69.1 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

SB 

10000 

45.2 

58.2 

66.9 

71.8 

74.5 

74.7 

75.1 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

SB 

9000 

45.5 

58.5 

67.3 

72.2 

74.9 

75.1 

75.4 

75.7 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

or 

•000 

40.6 

62.6 

71.9 

77.2 

80.1 

80.3 

80.7 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

QB 

7000 

48.6 

62.8 

72.3 

77.6 

80.6 

80.8 

81.2 

81.5 

81. 5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

m 

6000 

49.0 

63.1 

72.6 

77.9 

80.9 

81.1 

81.5 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

SB 

5000 

49.5 

63.8 

73.4 

78.9 

82.0 

82.2 

82.6 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

B3.1 

83.1 

83.1 

83.1 

8B 

4500 

49.7 

64.2 

73.9 

79.5 

82.6 

82.8 

83.2 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

6B 

4000 

50.5 

65.4 

75.3 

81.1 

84.2 

84.5 

84.9 

85.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

3500 

51.0 

66.3 

76.5 

82.3 

85.6 

86.0 

86.3 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

SB 

3000 

52.5 

68.6 

79.6 

85.9 

89.7 

90.1 

90.6 

90.9 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

SB 

2500 

52.8 

69.1 

80.2 

86.7 

90.6 

91.0 

91.5 

91.9 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

SB 

2000 

53.3 

69.9 

81.1 

87.7 

91.7 

92.2 

92.8 

93.1 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

SB 

1000 

53.4 

70.0 

81.3 

87.9 

91.9 

92.4 

93.0 

93.3 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

BB 

1500 

53.9 

70.7 

82.0 

88.8 

92.9 

93.5 

94.1 

94.4 

94.5 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

1200 

54.3 

71.2 

82.6 

89.5 

93.8 

94.3 

95.0 

95.4 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

SB 

1000 

54.5 

71.6 

83.1 

90.0 

94.4 

95.1 

95.7 

96.1 

96.2 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

□ 

900 

54.6 

71.7 

83.2 

90.2 

94.6 

95.3 

96.0 

96.4 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

p 

800 

54.7 

71.8 

83.3 

90.4 

94.8 

95.5 

96.2 

96.7 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

p 

700 

54.7 

71.9 

83.4 

90.5 

95.1 

95.8 

96.6 

97.1 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

1 

600 

54.7 

71.9 

83.4 

90.7 

95.3 

96.1 

97.0 

97.6 

97.6 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

■ 

500 

54.7 

71.9 

83.5 

90.8 

95.7 

96.5 

97.4 

98.1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

' 

400 

54.7 

72.0 

83.5 

90.8 

95.8 

96.6 

97.7 

98.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

300 

54.8 

72.0 

83.5 

90.8 

95.8 

96.7 

97.9 

98.6 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

m 

200 

54.8 

72.0 

83.5 

90.8 

95.8 

96.7 

97.9 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

■ 

100 

54.8 

72.0 

83.5 

90.8 

95.8 

96.7 

97.9 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

000 

54.8 

72.0 

83.5 

90.8 

95.8 

96.7 

97.9 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

total  man  op  observations  7440 
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onmnn  location  *»* 
onmnc,  unmu  rc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  RAKE:  FORT  BRAGS  AIR  NO 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MORIS:  AUG  HOURS:  00-02 


CSILIHO 

III 

CB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OE 

4 

SR 

3 

VISIBILITY  IR 

OE  GE 

2  1/2  2 

8TMUTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

OB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/0 

GE 

1/2 

OB 

3/0 

OE 

1/4 

OE 

0 

NO  CEIL 

39.8 

49.2 

53.8 

56.2 

57.1 

57.1 

57.3 

57.3 

57.6 

57.7 

57.7 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

OR 

20000 

45.6 

57.4 

63.1 

65.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.7 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

SR 

18000 

45.6 

57.4 

63.1 

65.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.7 

67.0 

67.8 

67.8 

67.8 

SR 

16000 

45.6 

57.4 

63.1 

65.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.7 

67.3 

67.0 

67.8 

67.8 

SR 

14000 

46.0 

57.8 

63.5 

66.3 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.8 

68.0 

68.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OR 

12000 

47.1 

59.4 

65.2 

68.0 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.5 

69.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OR 

10000 

50.6 

63.8 

69.7 

72.8 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.7 

74.8 

74.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

SR 

9000 

51.2 

64.3 

70.2 

73.3 

74.7 

74. B 

75.1 

75.1 

75.4 

75.5 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OR 

8000 

54.7 

68.2 

74.2 

77.4 

78.9 

79.0 

79.2 

79.2 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

00.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OR 

7000 

55.6 

69.4 

75.5 

78.7 

80.2 

80.3 

80.5 

80.5 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OR 

6000 

56.2 

70.1 

76.2 

79.5 

81.0 

81.1 

61.3 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OR 

5000 

57.0 

71.2 

77.5 

80.8 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OR 

4500 

57.8 

72.2 

78.5 

81.9 

83.4 

83.7 

83.9 

84.1 

84.4 

84.5 

84.5 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

4000 

58.4 

72.8 

79.2 

82.9 

84.5 

64.7 

84.9 

85.2 

85.5 

85.6 

85.6 

85.8 

65.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

3500 

58.9 

73.3 

79.8 

83.4 

85.1 

85.3 

85.5 

85.7 

86.0 

86.1 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

3000 

60.1 

75.4 

82.0 

86.0 

88.1 

88.3 

88.6 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.5 

B9.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

2500 

60.5 

75.8 

82.8 

86.8 

88.9 

89.1 

89.5 

89.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OR 

2000 

60.9 

76.3 

83.3 

87.4 

89.6 

89.8 

90.2 

90.5 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OR 

1800 

60.9 

76.3 

83.3 

87.4 

89.6 

89.8 

90.2 

90.5 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1500 

60.9 

76.5 

83.4 

87.6 

89.9 

90.1 

90.5 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

SB 

1200 

61.2 

76.9 

83.9 

88.1 

90.3 

90.5 

91.0 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OR 

1000 

61.5 

77.4 

84.5 

88.7 

91.2 

91.4 

91.8 

92.2 

92.5 

92.6 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OR 

900 

61.7 

77.7 

84.9 

89.2 

91.7 

91.9 

92.4 

92.7 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OR 

800 

62.3 

78.4 

85.6 

90.0 

92.8 

93.0 

93.4 

93.8 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

700 

62.4 

78.5 

85.8 

90.2 

93.3 

93.5 

94.1 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

SB 

600 

62.6 

78.8 

86.5 

91.0 

94.2 

94.4 

95.2 

95.5 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

SR 

500 

62.8 

79.0 

86.7 

91.2 

94.6 

94.8 

96.1 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OR 

400 

62.9 

79.1 

86.9 

91.5 

95.3 

95.5 

96.8 

97.2 

97.5 

97.6 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

90.2 

98.2 

OR 

300 

62.9 

79.1 

86.9 

91.5 

95.3 

95.5 

96.8 

97.2 

97.5 

97.6 

98.1 

90.3 

98.5 

90.5 

98.5 

98.5 

OR 

200 

62.9 

79.1 

86.9 

91.5 

95.3 

95.6 

97.2 

97.7 

98.1 

98.3 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB 

100 

62.9 

79.1 

86.9 

91.5 

95.3 

95.6 

97.2 

97.7 

98.1 

98.4 

98.8 

99.0 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

OR 

000 

62.9 

79.1 

86.9 

91.5 

95.3 

95.6 

97.2 

97.7 

98.1 

98.4 

98.8 

99.0 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  HW EH  OF  OBSERVATIONS  930 
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D9WRK,  ASBEVILLB  K 


pmcnna  frbquebcy  of  occurred cb  of  cbilihg  versus  visibility 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


STATION  HAMR:  FORT  BRA  no  AIR  RC 
LST  TO  DTC<  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
NORTH:  AIK}  HOURS:  03-05 


CEIL  OR} 

m 

FEET 

as 

7 

6 

as 

5 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE 
OB  SB  OB  GS 

3  21/2  2  1  1/3 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m  CEIL 

30.  * 

39.3 

45.4 

50.0 

53.8 

54.3 

55.6 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

OB  20000 

34.9 

45.4 

52.2 

57.2 

61.9 

62.7 

64.2 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

OB 

10000 

34.9 

45.4 

52.2 

57.2 

61.9 

62.7 

64.2 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

OB 

16000 

34.9 

45.4 

52.2 

57.2 

61.9 

62.7 

64.2 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

at 

14000 

35.2 

45.6 

52.4 

57.4 

62.2 

62.9 

64.4 

64.8 

64.9 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

* 

12000 

36.1 

46.7 

53.6 

50.0 

63.5 

64.3 

65.8 

66.2 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

m 

10000 

39.7 

51.0 

50.4 

63.7 

68.9 

69.8 

71.3 

71.8 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

m 

9000 

40.0 

51.3 

58.7 

64.0 

69.2 

70.1 

71.6 

72.2 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

QB 

0000 

43.3 

54.6 

62.2 

67.5 

72.9 

73.9 

75.4 

75.9 

76.0 

76.2 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

QB 

7000 

44.2 

55.5 

63.0 

60.4 

73.8 

74.7 

76.2 

76.8 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

« 

6000 

44.5 

55.0 

63.3 

68.7 

74.2 

75.2 

76.7 

77.2 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

5000 

45.4 

56.0 

64.4 

69.0 

75.5 

76.5 

78.1 

78.6 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

m 

4500 

46.0 

57.4 

65.1 

70.4 

76.1 

77.2 

78.9 

79.5 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

4000 

46.0 

57.6 

65.3 

70.6 

76.3 

77.4 

79.1 

79.7 

79.8 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

OB 

3500 

46.0 

57.7 

65.4 

70.0 

76.7 

77.7 

79.5 

80.0 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

« 

3000 

46.9 

59.2 

67.0 

72.5 

78.9 

80.0 

01.7 

82.3 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

2500 

47.5 

60.3 

68.2 

73.7 

00.1 

01.4 

83.1 

83.7 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

<m 

2000 

47.5 

60.4 

60.3 

74.0 

00.5 

02.0 

83.8 

84.3 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

1000 

47.6 

60.5 

60.4 

74.2 

00.8 

82.3 

84.0 

84.5 

84.6 

84.8 

84.9 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

1500 

40.3 

61.2 

69.0 

74.0 

01.4 

83.1 

84.8 

85.5 

85.6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

m 

1200 

40.4 

61.3 

69.1 

74.9 

01.5 

03.2 

84.9 

85.6 

85.7 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

m 

1000 

40.6 

61.7 

69.6 

75.4 

02.4 

04.2 

86.1 

86.8 

86.9 

87.2 

87.3 

87.3 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

m 

900 

40.7 

61.0 

69.9 

75.0 

82.8 

04.6 

86.6 

87.2 

87.3 

87.6 

87.7 

87.7 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

QB 

000 

40.0 

62.6 

70.6 

76.6 

03.9 

85.9 

88.0 

88.6 

88.7 

89.0 

89.2 

89.2 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

700 

40.9 

62.9 

71.0 

76.9 

84.4 

06.7 

88.8 

89.6 

89.7 

90.0 

90.2 

90.2 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

OB 

600 

40.9 

63.0 

71.2 

77.1 

05.2 

87.5 

89.8 

90.5 

90.6 

91.0 

91.2 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

m 

500 

40.9 

63.0 

71.2 

77.1 

85.6 

00.3 

90.9 

91.9 

92.0 

92.4 

92.6 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

400 

40.9 

63.0 

71.3 

77.3 

86.1 

08.9 

91.7 

92.9 

93.0 

93.3 

93.7 

93.7 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

QB 

300 

40.9 

63.0 

71.5 

77.5 

86.6 

89.4 

92.8 

94.1 

94.2 

94.9 

95.5 

95.5 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

QB 

200 

40.9 

63.0 

71.5 

77.5 

86.6 

89.4 

93.1 

94.5 

94.7 

95.6 

96.3 

96.3 

97.3 

97.4 

97  .6 

97.6 

• 

100 

40.9 

63.1 

71.6 

77.6 

86.7 

89.5 

93.2 

94.6 

94.8 

95.9 

96.8 

96.8 

98.6 

99.1 

99.8 

99.9 

« 

000 

40.9 

63.1 

71.6 

77.6 

86.7 

89.5 

93.2 

94.6 

94.8 

95.9 

96.8 

96.8 

98.6 

99.1 

99.8 

100.0 

930 
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,  umnui  sc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


nmai  swobs:  7«6930  statics  name:  fort  bracg  air  sc 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MORTB:  AUO  SOURS:  06-08 


CBILING 

IS 

PEST 

* 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IS 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILB8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

MO  CEIL 

14.0 

21.8 

27.9 

34.4 

41.9 

43.8 

45.7 

47.1 

47.6 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

48.0 

48.1 

48.1 

GB  20000 

19.7 

24.6 

31.6 

39.0 

47.3 

49.5 

51.9 

53.7 

54.2 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

GB 

18000 

19.7 

24.6 

31.6 

39.0 

47.3 

49.5 

51.9 

53.7 

54.2 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

OS 

16000 

19.7 

24.6 

31.6 

39.0 

47.3 

49.6 

52.0 

53.8 

54.3 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

55.1 

55.1 

SE 

14000 

16.1 

29.1 

32.4 

39.8 

48.2 

50.4 

52.9 

54.6 

55.2 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.9 

55.9 

OS 

12000 

16.8 

26.3 

33.8 

41.4 

50.0 

52.3 

54.8 

56.6 

57.1 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.7 

57.8 

57.8 

OB 

10000 

19.8 

29.7 

38.4 

46.7 

55.9 

58.6 

61.3 

63.2 

64.0 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

OB 

9000 

20.3 

30.2 

38.9 

47.2 

56.8 

59.5 

62.2 

64.1 

64.8 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

OB 

8000 

23.2 

33.9 

42.8 

51.7 

62.0 

64.8 

67.8 

70.1 

71.0 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

OB 

7000 

23.7 

34.3 

43.7 

52.7 

63.1 

65.9 

68.9 

71.2 

72.0 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

OB 

6000 

24.1 

34.7 

44.3 

53.3 

63.8 

66.6 

69.6 

71.8 

72.7 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

OB 

5000 

24.7 

39.9 

49.3 

94.3 

65.2 

68.1 

71.1 

73.3 

74.2 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

OB 

4900 

29.9 

36.2 

46.0 

55.2 

66.0 

68.9 

71.9 

74.5 

75.4 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

OB 

4000 

29.7 

36.6 

46.3 

55.7 

66.7 

69.6 

72.9 

75.5 

76.3 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

OB 

3900 

29.8 

36.8 

46.6 

95.9 

66.9 

69.6 

73.2 

75.8 

76.7 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

OB 

3000 

26.3 

37.4 

47.3 

56.8 

68.1 

71.0 

74.4 

77.1 

78.0 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

OB 

2900 

26.3 

37.7 

47.6 

57.4 

68.9 

71.8 

75.4 

78.2 

79.0 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

OB 

2000 

26.6 

38.0 

47.8 

57.8 

69.4 

72.4 

76.0 

78.8 

79.7 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.5 

OB 

1800 

26.7 

38.1 

48.0 

58.0 

69.6 

72.6 

76.2 

79.0 

79.9 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.8 

80.8 

OB 

1900 

27.1 

38.9 

48.4 

98.5 

70.1 

73.1 

76.8 

79.6 

80.5 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

OB 

1200 

27.1 

38.9 

48.9 

58.6 

70.5 

73.9 

77.3 

80.1 

81.1 

81.6 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

OB 

1000 

27.3 

38.8 

49.0 

59.2 

71.3 

74.3 

78.3 

81.3 

82.3 

82.8 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

93.4 

83.4 

OB 

900 

27.3 

38.8 

49.1 

59.4 

71.6 

74.6 

78.7 

81.7 

82.7 

83.2 

83.5 

83.5 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

OB 

800 

27.4 

39.0 

49.4 

59.9 

72.6 

75.6 

79.7 

82.8 

83.8 

84.3 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

OB 

700 

27.4 

39.1 

49.7 

60.6 

73.5 

76.7 

81.0 

84.1 

85.1 

85.6 

85.9 

85.9 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

OB 

600 

27.4 

39.4 

90.0 

61.3 

74.5 

78.1 

82.5 

85.8 

86.8 

87.3 

87.6 

87.6 

87.7 

87.8 

88.1 

88.1 

OB 

900 

27.9 

39.6 

90.3 

62.0 

75.7 

79.7 

89.2 

89.1 

90.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91.5 

91.6 

91.8 

91.8 

OB 

400 

27.6 

39.7 

90.9 

62.5 

76.3 

80.5 

86.6 

90.6 

91.8 

93.0 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

93.9 

93.9 

OB 

300 

27.6 

39.9 

90.8 

62.7 

76.9 

81.1 

88.0 

92.2 

93.5 

95.1 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.5 

96.5 

08 

200 

27.6 

39.9 

90.8 

62.7 

76.9 

81.1 

86.0 

92.4 

93.8 

95.4 

96.5 

96.5 

97.1 

97.4 

98.2 

98.2 

OB 

100 

27.6 

39.9 

90.8 

62.7 

76.9 

81.1 

88.0 

92.4 

93.8 

95.6 

96.6 

96.8 

98.2 

98.6 

99.6 

99.8 

OB 

000 

27.6 

39.9 

90.8 

62.7 

76.9 

81.1 

88.0 

92.4 

93.8 

95.6 

96.8 

96.8 

98.2 

98.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  SWOBS  OF  0S8SRVATI0R8  930 
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orawrna  location  *a* 

aWRK,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCUHRBKCB  OP  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  matt  746910  STATION  KMC:  FORT  BRAGG  AIK  KC 

L8T  TO  OTC!  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


CEIL  IDG 

ID 

FEET 

OB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IK  STATUTE 

GE  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILKS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

WO 

CEIL 

21.3 

32.9 

42.7 

46.9 

49.6 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB 

20000 

23.8 

36.9 

48.9 

53.9 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

OB 

laooo 

23.8 

36.9 

48.9 

53.9 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

cm 

16000 

23.8 

36.9 

46.9 

53.9 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

OE 

14000 

24.4 

37.6 

49.9 

55.2 

58.2 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB 

12000 

26.1 

39.6 

52.0 

57.3 

60.3 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

«B 

10000 

29.7 

43.8 

96.8 

62.7 

65.8 

66.1 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OE 

9000 

29.9 

44.1 

57.1 

63.0 

66.1 

66.5 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

01 

SOOO 

33.0 

48.4 

62.0 

68.3 

71.9 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

OB 

7000 

33.9 

49.4 

63.0 

69.4 

73.0 

73.3 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

6000 

34.4 

49.9 

63.9 

69.9 

73.5 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

,74.3 

74.3 

«B 

SOOO 

34.7 

90.2 

63.9 

70.3 

74.0 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

*  74.7 

74.7 

01 

4900 

39.3 

90.9 

64.9 

71.2 

74.8 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

01 

4000 

39.7 

91.3 

64.9 

71.7 

75.5 

75.9 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

«B 

3900 

36.0 

91.6 

65.3 

72.0 

75.8 

76.2 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

3000 

36.0 

92.2 

66.0 

73.3 

77.3 

77.8 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

2900 

36.6 

92.9 

67.1 

75.1 

79.0 

79.6 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

01 

2000 

37.7 

94.7 

69.6 

78.0 

82.4 

82.9 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

01 

1000 

37.7 

94.7 

69.6 

78.0 

82.4 

82.9 

63.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

01 

1900 

38.0 

ss.s 

71.2 

80.0 

84.6 

85.2 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

m 

1200 

38.9 

97.1 

73.5 

63.0 

87.7 

88.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

1000 

39.1 

98.0 

74.4 

84.4 

89.5 

90.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

« 

900 

39.2 

56.2 

74.8 

85.4 

90.6 

91.4 

92.6 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

BOO 

39.2 

58.2 

75.3 

86.2 

92.0 

92.8 

94.1 

94.4 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

700 

39.2 

SB. 3 

75.4 

86.5 

92.8 

93.8 

95.2 

95.5 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

600 

39.7 

5S.B 

76.0 

67.4 

93.9 

95.1 

96.6 

97.0 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

900 

39.7 

58.8 

76.0 

87.5 

94.3 

95.5 

97.3 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

01 

400 

39.7 

58.8 

76.0 

67.5 

94.3 

95.6 

97.7 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

01 

300 

39.7 

58.8 

76.0 

87.5 

94.4 

95.9 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

01 

200 

39.7 

58.8 

76.0 

87.5 

94.4 

95.9 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100 

39.7 

56.8 

76.0 

87.5 

94.4 

95.9 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

- 

000 

39.7 

98.8 

76.0 

87.5 

94.4 

95.9 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  DUMBER  OP  OMKKVKTIONB  930 
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ORMTin  LOCATION  'A' 


uawimc,  Asheville  hc 


PERCENTAGE  FRBQUBHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIR  HC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  Jim  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

OE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

KILE8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

26.3 

36.5 

46.1 

49.5 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

5C.6 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

OS 

20000 

31.7 

43.4 

55.8 

59.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB 

18000 

31.7 

43.4 

55.8 

59.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OE 

16000 

31.7 

43.4 

55.8 

59.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OE  14000 

31.9 

43.7 

56.5 

60.2 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OE 

12000 

32.8 

45.4 

58.4 

62.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

OB 

10000 

36.1 

49.8 

63.5 

67.8 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

OE 

9000 

36.5 

50.1 

64.0 

68.3 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OE 

8000 

39.8 

54.3 

68.6 

73.3 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OE 

7000 

40.5 

55.1 

69.4 

74.3 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OE 

6000 

40.5 

55.1 

69.5 

74.4 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OE 

5000 

41.1 

55.7 

70.2 

75.3 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OE 

4500 

41.5 

56.2 

70.8 

75.8 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OE 

4000 

42.9 

58.2 

73.1 

78.6 

80.2 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OS 

3500 

44.0 

59.7 

74.8 

80.3 

81.9 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OE 

3000 

46.1 

63.4 

78.9 

84.7 

86.7 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OE 

2500 

47.0 

65.4 

81.4 

87.6 

89.6 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OE 

2000 

49.4 

68.3 

84.7 

91.4 

93.5 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

1000 

49.4 

68.3 

84.7 

91.4 

93.7 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OE 

1500 

50.0 

69.2 

86.1 

93.1 

95.4 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OE 

1200 

50.2 

69.5 

87.1 

94.3 

96.8 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

1000 

50.3 

69.9 

87.6 

95.1 

97.7 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

900 

50.3 

69.9 

87.6 

95.3 

98.0 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

800 

50.3 

69.9 

87.6 

95.3 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

700 

50.3 

69.9 

87.8 

95.5 

98.4 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

600 

50.3 

69.9 

87.8 

95.5 

98.5 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

500 

50.4 

70.0 

88.0 

95.6 

98.6 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

400 

50.4 

70.0 

88.0 

95.6 

98.6 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

300 

50.4 

70.0 

88.0 

95.6 

98.8 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

50.4 

70.0 

88.0 

95.6 

98.8 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

50.4 

70.0 

88.0 

95.6 

98.8 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

50.4 

70.0 

88.0 

95.6 

98.8 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  Nil  in  or  OBSERVATIONS  930 
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oranriM  location 


onfinc,  Asheville  me 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CELLING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


746930 


SEMYON  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NC 
LOT  TO  OTCl  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


m 

KSi 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB  CS 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

27.6 

37.6 

44.3 

47.7 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

20000 

34.5 

47.2 

55.5 

59.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

e* 

16000 

34.5 

47.2 

55.7 

59.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GK  16000 

34.5 

47.2 

55.7 

59.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

14000 

35.2 

46.0 

56.6 

60.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

« 

12000 

36.6 

50.0 

59.1 

63.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

m 

10000 

39.5 

53.6 

64.0 

68.6 

69.8 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

9000 

39.8 

54.2 

64.4 

69.0 

70.2 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OB 

8000 

44.0 

60.6 

71.1 

76.1 

77.5 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OB 

7000 

44.2 

60.9 

71.4 

76.5 

78.0 

78.0 

78.4 

78.4 

78.4 

78. 5 

78.5 

78.5 

78.5 

8.5 

78.5 

78.5 

GK 

6000 

45.7 

62.7 

73.5 

78.6 

80.1 

80.1 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

CB 

5000 

46.0 

63.0 

73.9 

79.0 

80.5 

80.5 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

8x.l 

81.1 

81.1 

OB 

4500 

47.1 

64.1 

74.9 

•0.1 

81.6 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

01 

4000 

48.3 

65.5 

76.6 

82.7 

•4.3 

84.5 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB 

3500 

49.0 

66.6 

76.5 

84.5 

86.3 

86.6 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

« 

3000 

51.5 

70.5 

83.0 

89.8 

91.9 

92.2 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

2500 

KSI 

91.4 

93.9 

94.1 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

2000 

ESI 

92.7 

95.3 

95.5 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

11  'vJ 

92.7 

95.3 

95.5 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

01 

1500 

54.0 

73.1 

86.0 

93.1 

95.8 

96.0 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

« 

1200 

94.1 

73.5 

87.2 

94.3 

97.0 

97.2 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1000 

54.5 

74.1 

87.7 

94.8 

97.5 

97.7 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

900 

54.5 

74.1 

87.8 

94.9 

97.7 

98.0 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

•00 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.1 

98.3 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

700 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.2 

98.4 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

600 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.3 

98.5 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

500 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

400 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

200 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100 

54.6 

74.3 

88.1 

95.3 

98.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

39.9 

100.0 

100.0 

000 

54.6 

74.3 

•8.1 

95.3 

98.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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onmnn  locxnon  *a 


percebtaok  naguncT  or  occurrence  or  ceiling  versus  visibility 

OUniK,  ASHEVILLE  BC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

nma  BOMBER:  746930  STATION  RMS:  FORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MOUTH:  ADO  HOURS:  16-20 


cnun  VISIBILITY  IB  STATUTE  MILES 

IBlaBOBaBeBaEOEQSOEaEOBSBOBOEOEOEaE 
PER  |  7  6  S  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


34.1 

42.4 

48.0 

51.0 

51.3 

51.3 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

42.7 

54.3 

60.9 

64.4 

64.7 

64.7 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

42.7 

54.3 

60.9 

64.4 

64.7 

64.7 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

42.7 

54.3 

60.9 

64.4 

64.9 

64.9 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

43.7 

55.5 

62.0 

65.7 

66.2 

66.2 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

44.4 

56.8 

63.5 

67.4 

68.2 

68.2 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

'.6 

68.6 

68.6 

48.4 

61.5 

69.2 

74.3 

75.4 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

48.5 

61.8 

69.6 

74.7 

75.8 

75.8 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

52.4 

66.9 

74.9 

80.3 

81.5 

81.5 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

52.4 

66.9 

75.3 

80.6 

81.9 

81.9 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

53.7 

68.2 

76.8 

82.2 

83.4 

83.4 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

54.5 

69.7 

78.4 

84.1 

85.5 

85.5 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

55.8 

71.3 

80.1 

85.9 

87.4 

87.4 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

56.9 

73.1 

81.9 

88.0 

89.6 

89.7 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

56.9 

73.3 

82.4 

88.6 

90.6 

91.0 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

56.6 

75.6 

85.3 

91.8 

94.2 

94.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

59.5 

76.7 

86.1 

92.8 

95.2 

95.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

59.5 

76.7 

86.2 

92.9 

95.4 

95.8 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

59.5 

76.7 

86.2 

92.9 

95.4 

95.8 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

59.6 

77.0 

86.6 

93.2 

95.8 

96.2 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

60.0 

77.2 

86.8 

93.8 

96.3 

96.9 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

60.2 

77.4 

87.0 

94.0 

96.8 

97.3 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

80.4 

77.6 

87.2 

94.2 

97.0 

97.5 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.3 

97.8 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

60.5 

77.7 

67.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

77.7 

87.3 

94.5 

97.5 

98.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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araurne  location  *a' 


BSArrac,  uomuz  nc 


maamat  frequency  op  occurrhks  op  ceiling  versus  visibility 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


STATION  NAM:  FORT  BRACK  AIN  NC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTH:  AUO  HOURS:  21-23 


CEIL  no 
™  1 

OB 

7 

08 

6 

OB 

5 

08 

4 

CB 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
08  CB  08 

2  1/2  2  1  1/2 

NILES 

OE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

43.2 

51.9 

55.4 

56.8 

56.9 

57.0 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

SB 

20000 

51.4 

62.8 

67.2 

69.1 

69.2 

69.4 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

ON 

10000 

51.5 

62.9 

67.3 

69.2 

69.4 

69.5 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

16000 

51.6 

63.0 

67.4 

69.4 

69.5 

69.6 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

cb  i«ooo 

52.4 

63.8 

68.2 

70.1 

70.2 

70.3 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

OB 

12000 

53.4 

64.9 

69.7 

71.6 

71.7 

71.8 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

CB 

10000 

56.5 

68.7 

74.0 

76.3 

76.6 

76.7 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

9000 

56.7 

69.1 

74.4 

76.8 

77.0 

77.1 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77  .7 

77.7 

77.7 

77.7 

gb 

0000 

60.2 

73.4 

78.7 

81.2 

81.6 

81.7 

82.2 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

gb 

7000 

60.6 

74.2 

79.6 

82.0 

82.5 

82.6 

83.0 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

m 

6000 

61.5 

75.1 

80.6 

83.1 

83.5 

83.7 

84.1 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

CB 

5000 

62.2 

76.6 

82.3 

84.7 

85.3 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

4500 

63.2 

77.6 

83.3 

85.8 

86.3 

86.6 

87.0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

4000 

64.3 

79.1 

84.9 

87.6 

88.2 

88.4 

88.8 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

3500 

64.6 

79.6 

85.5 

88.3 

88.8 

89.0 

89.5 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

3000 

66.8 

81.9 

88.2 

91.7 

92.7 

92.9 

93.5 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

SB 

2500 

67.4 

82.6 

88.8 

92.4 

93.3 

93.5 

94.2 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

2000 

67.4 

82.8 

89.0 

92.7 

93.7 

93.9 

94.5 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

1800 

67.5 

82.9 

89.1 

92.8 

93.8 

94.0 

94.6 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

1500 

67.6 

83.0 

89.5 

93.4 

94.6 

94.8 

95.5 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

1200 

67.6 

83.0 

89.5 

94.1 

95.3 

95.5 

96.1 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

SB 

1000 

68.1 

83.4 

90.1 

94.7 

96.1 

96.3 

97.0 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

900 

68.2 

83.5 

90.3 

94.9 

96.3 

96.6 

97.2 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

800 

68.3 

83.7 

90.4 

95.3 

96.9 

97.1 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

700 

68.5 

83.9 

90.6 

95.5 

97.5 

97.7 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

* 

600 

68.5 

83.9 

90.8 

95.6 

97. S 

97.8 

98.5 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB 

500 

68.6 

84.0 

90.9 

95.7 

97.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

68.7 

84.2 

91.1 

95.9 

98.0 

98.2 

98.9 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

68.7 

84.2 

91.1 

95.9 

98.1 

98.3 

99.0 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

68.7 

84.2 

91.1 

95.9 

98.1 

98.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

68.7 

84.2 

91.1 

95.9 

98.1 

98.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

68.7 

84.2 

91.1 

95.9 

98.1 

98.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL 


930 
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cperatim  loc* non  ■*' 


oaumc,  Monui  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CRILIBO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOUKLT  OBSERVATIONS 


746930 


STAXICR  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  RC 
LSI  TO  DTC:  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
HOHTB:  AUG  HOURS:  ALL 


CHUM 

I* 

7 

88 

6 

5 

OB 

4 

08 

3 

VISIBILITY  IH 

OB  G8 

2  1/2  2 

STA3VTS 

OB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/0 

GE 

1/4 

OB 

0 

■0  CEIL 

29.7 

38.9 

45.4 

49.1 

51.2 

51.6 

52.1 

52.3 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

81 

20000 

35.0 

46.5 

54.4 

58.5 

61.0 

61.4 

62.0 

62.3 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

88  16000 

35.1 

46.5 

54.4 

58.5 

61.0 

61.4 

62.1 

62.4 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

88  16000 

35.1 

46.5 

54.4 

58.6 

61.1 

61.5 

62.1 

62.4 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

52.7 

62.8 

62.8 

62.8 

88  14000 

35.6 

47.1 

55.2 

59.4 

61.9 

62.4 

63.0 

63.3 

63.4 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

88  12000 

36.7 

48.6 

56.9 

61.2 

63.8 

64.2 

64.9 

65.2 

65.3 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

08 

10000 

40.0 

52.7 

61.7 

66.6 

69.5 

70.0 

70.7 

71.1 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

01 

9000 

4". 3 

53.1 

62.2 

67.0 

69.9 

70.5 

71.2 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

8000 

43.6 

57.5 

66.8 

72.0 

75.1 

75.7 

76.5 

76.9 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

01 

7000 

44.4 

58.2 

67.6 

72.8 

76.0 

76.6 

77.4 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

88 

6000 

45.1 

58.9 

68.5 

73.7 

76.9 

77.5 

78.3 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

88 

5000 

45.7 

59.8 

69.5 

74.8 

78.1 

78.7 

79.5 

79.9 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

01 

4500 

46.5 

60.7 

70.4 

75.8 

79.1 

79.8 

80.6 

81.1 

81.2 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

08 

4000 

47.3 

61.8 

71.6 

77.2 

80.7 

81.4 

82.3 

82.8 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OS 

3500 

47.7 

62.4 

72.3 

78.0 

81.5 

82.3 

83.2 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

« 

3000 

49.0 

64.5 

74.7 

80.8 

84.7 

85.5 

86.6 

87.1 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

88 

2500 

49.7 

65.4 

75.8 

82.1 

86.1 

86.9 

88.1 

88.6 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

88 

2000 

50.3 

66.2 

76.8 

83.4 

87.5 

88.3 

89.5 

90.0 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

88 

1800 

50.3 

66.3 

76.9 

83.4 

87.5 

88.4 

89.6 

90.1 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

01 

1500 

50.7 

66.7 

77.5 

84.2 

88.5 

89.3 

90.6 

91.1 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

88 

1200 

50.9 

67.1 

78.2 

85.1 

89.4 

90.3 

91.6 

92.2 

92.3 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

88 

1000 

51.2 

67.6 

78.8 

85.8 

90.3 

91.2 

92.6 

93.2 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

88 

900 

51.3 

67.7 

79.0 

86.1 

90.7 

91.7 

93.0 

93.6 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

01 

800 

51.4 

68.0 

79.3 

86.6 

91.5 

92.4 

93.8 

94.5 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

08 

700 

51.5 

68.1 

79.5 

86.9 

92.0 

93.0 

94.5 

95.1 

95.3 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

88 

600 

51.6 

68.2 

79.7 

87.2 

92.5 

93.6 

95.1 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

08 

500 

51.6 

68.3 

79.8 

87.4 

92.8 

94.0 

95.9 

96.7 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

400 

51.7 

68.4 

79.9 

87.5 

93.1 

94.3 

96.3 

97.2 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

96.1 

OB 

300 

51.7 

68.4 

79.9 

87.6 

93.2 

94.5 

96.7 

97.7 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

OB 

200 

51.7 

68.4 

79.9 

87.6 

93.2 

94.5 

96.8 

97.9 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

« 

100 

51.7 

68.4 

80.0 

87.6 

93.2 

94.5 

96.9 

97.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

88 

000 

51.7 

68.4 

80.0 

67.6 

93.2 

94.5 

96.9 

97.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL 


CP  OBSERVATIONS 


7440 
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LOCATION  "A' 


ouranc,  Asamixs  sc 


PBBCEETRC8  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


STATION  HAW:  FORT  BRAGG  AIN  NC 
LSI  10  UTC:  4  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUM  91 
MONTE:  SEP  HOURS:  00-02 


'TITTTFI? 

n 

FEET 

" 

OB 

6 

OE 

9 

OB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

CE  OS  OE  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

QB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

91.7 

90.7 

61.7 

63.1 

64.9 

69.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

OK 

20000 

94.3 

61.0 

69.2 

67.0 

68.9 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

(OB 

10000 

94.3 

61.0 

69.2 

67.0 

68.9 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

OB 

16000 

94.3 

61.0 

69.2 

67.0 

60.9 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

ob 

14000 

94.3 

61.9 

69.3 

67.1 

69.0 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

m 

12000 

94.7 

62.2 

69.7 

67.4 

69.3 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

m 

10000 

90.3 

69.9 

69.4 

71.3 

73.4 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

m 

9000 

90.7 

66.2 

69.0 

71.7 

73.8 

74.0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

m 

0000 

62.0 

70.4 

74.2 

76.7 

78.8 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

m 

7000 

63.0 

71.0 

79.6 

70.0 

00.1 

80.3 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

m 

6000 

63.2 

72.0 

79.0 

70.3 

00.4 

80.7 

81.1 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

m 

9000 

69.0 

73.0 

77.9 

00.4 

02.0 

83.0 

83.4 

83.6 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

m 

4900 

66.1 

79.1 

79.2 

01.0 

04.1 

84.3 

84.0 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

m 

4000 

67.1 

76.1 

00.2 

02.0 

09.2 

85.4 

85.9 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

3900 

67.0 

76.0 

01.1 

03.0 

06.2 

86.4 

86.9 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

m 

3000 

60.7 

77.0 

02.1 

05.0 

07.6 

87.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

B8.6 

88.6 

m 

2900 

60.7 

77.0 

02.1 

09.2 

07.0 

08.0 

88.4 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

m 

2000 

69.1 

70.2 

02.9 

06.2 

00.8 

89.2 

89.7 

89.0 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

m 

1000 

69.1 

70.2 

02.9 

86.2 

08.0 

09.2 

89.7 

09.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

m 

1900 

69.0 

79.0 

04.0 

07.3 

09.9 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

m 

1200 

70.2 

79.4 

04.4 

07.9 

90.6 

91.0 

91.6 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

m 

1000 

70.0 

00.0 

09.1 

00.6 

91.3 

91.8 

92.3 

92.4 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

<m 

900 

70.9 

00.4 

09.0 

09.2 

92.0 

92.4 

93.0 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OK 

too 

71.2 

01.0 

06.4 

90.0 

92.8 

93.2 

93.8 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OR 

700 

71.3 

01.2 

06.7 

90.3 

93.4 

93.9 

94.6 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

at 

600 

71.7 

01.6 

07.0 

90.7 

94.4 

95.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

900 

71.7 

01.6 

07.3 

91.2 

99.1 

95.7 

96.9 

97.1 

97-2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

400 

71.0 

01.7 

07.7 

91.6 

99.6 

96.4 

97.8 

98.2 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

«s 

300 

71.0 

01.7 

07.7 

91.6 

99.6 

96.4 

97.9 

98.3 

98.6 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

200 

71.0 

01.7 

87.7 

91.6 

99.6 

96.4 

98.0 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

* 

100 

71.0 

01.7 

07.7 

91.6 

95.6 

96.4 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

SOO 

71.0 

01.7 

07.7 

91.6 

95.6 

96.4 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lomt : 


OF  OBSERVATIONS 
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LOCATION  -A' 


mmc,  unnui  bc 


prrcbhtaob  frbqubmcy  or  occurrence  or  ceilirs  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


STATIC*  RAMS!  FORT  BRASS  AIR  RC 
LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 
HKTM ;  SEP  HOURS:  03-05 


CBTLfS 

IB 

PER 

7 

OB 

6 

OB 

5 

SB 

4 

OS 

3 

VISIBILITY  IR 
OS  OS 

2  1/2  2 

STATUTE 

OE 

1  1/2 

MILES 

08 

1  1/4 

SB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

as 

1/2 

OB 

3/8 

OS 

1/4 

OB 

0 

BO  CEIL 

43.0 

49.9 

53.1 

55.9 

58.4 

59.2 

60.4 

60.9 

60.9 

61.2 

61.3 

61.3 

61.4 

61.6 

61.7 

61.8 

OB  20000 

43.9 

51.7 

55.9 

59.0 

62.0 

62.9 

64.3 

65.1 

65.1 

65.4 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

OB  1*000 

43.9 

51.7 

55.9 

59.0 

62.0 

62.9 

64.4 

65.2 

65.2 

65.6 

65.8 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.2 

OR 

16000 

43.9 

51.7 

55.9 

59.0 

62.0 

62.9 

64.4 

65.2 

65.2 

65.6 

65.8 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.2 

OB 

14000 

43.9 

51.7 

55.9 

59.0 

62.1 

63.0 

64.6 

65.3 

65.3 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.1 

66.2 

66.3 

■ 

12000 

44.1 

51.9 

56.1 

59.2 

62.3 

63.2 

64.8 

65.6 

65.6 

65.9 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.4 

66.6 

OR 

10000 

46.4 

54.3 

50.7 

61.9 

65.0 

65.9 

67.6 

60.6 

68.6 

68.9 

69.1 

69.1 

69.2 

69.3 

69.6 

69.8 

OB 

9000 

46.0 

54.7 

59.0 

62.2 

65.3 

66.2 

67.9 

60.9 

68.9 

69.2 

69.4 

69.4 

69.6 

69.7 

69.9 

70.1 

08 

6000 

49.7 

50.3 

63.0 

66.7 

70.1 

71.0 

72.9 

73.9 

73.9 

74.2 

74.4 

74.4 

74.6 

74.7 

74.9 

75.1 

OR 

7000 

50.4 

59.4 

64.2 

67.9 

71.4 

72.3 

74.3 

75.3 

75.3 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.3 

76.6 

m 

6000 

51.3 

60.7 

65.4 

69.3 

72.9 

73.0 

75.9 

76.9 

76.9 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.9 

78.1 

m 

5000 

52.4 

61.0 

66.7 

70.7 

74.2 

75.1 

77.3 

78.4 

78.4 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.4 

79.7 

08 

4500 

53.0 

63.3 

60.2 

72.2 

75.8 

76.7 

79.0 

80.2 

80.2 

80.6 

80.8 

80.8 

80.9 

81.0 

81.2 

81.4 

08 

4000 

54.3 

64.3 

69.2 

73.2 

76.0 

77.7 

80.0 

81.2 

01.2 

81.6 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.4 

08 

3500 

55.0 

65.0 

70.0 

74.0 

77.6 

78.4 

00.0 

82.0 

02.0 

02.3 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

83.0 

83.2 

OR 

3000 

55.3 

69.4 

70.6 

74.0 

70.4 

79.3 

01.7 

02.9 

82.9 

83.2 

83.4 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

84.1 

OB 

2500 

55.6 

66.1 

71.4 

75.7 

79.3 

00.2 

82.6 

03.8 

83.8 

84.1 

84.3 

84.3 

84.4 

84.6 

84.8 

85.0 

08 

2000 

50.0 

66.7 

72.2 

76.4 

80.3 

01.3 

83.7 

84.9 

84.9 

85.2 

85.4 

85.4 

85.6 

85.7 

85.9 

86.1 

OB 

1000 

56.0 

66.7 

72.3 

76.6 

00.4 

01.4 

83.8 

05.0 

05.0 

85.3 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

86.0 

86.2 

08 

1500 

56.7 

67.3 

73.3 

77.6 

01.4 

02.4 

85.0 

06.2 

86.2 

86.6 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.2 

87.4 

OB 

1200 

57.4 

60.2 

74.2 

70.6 

82.4 

83.4 

86.0 

87.2 

87.2 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

88.2 

88.4 

OB 

1000 

50.3 

69.1 

75.1 

79.4 

83.3 

84.3 

86.9 

88.1 

88.1 

88.4 

88.7 

88.7 

68.8 

88.9 

89.1 

89.3 

OB 

900 

50.7 

69.6 

75.6 

00.1 

04.0 

85.2 

07.8 

89.0 

89.0 

89.3 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

90.0 

90.2 

08 

BOO 

59.0 

70.0 

76.1 

00.0 

04.0 

86.0 

08.6 

89.8 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

90.8 

91.0 

OB 

700 

59.3 

70.3 

76.4 

01.1 

05.2 

86.6 

89.3 

90.6 

90.6 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.6 

91.8 

°* 

600 

59.4 

70.4 

76.7 

01.3 

05.9 

87.3 

90.7 

92.0 

92.0 

92.3 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

93.0 

93.2 

OR 

500 

59.4 

70.4 

77.1 

01.9 

86.7 

88.4 

92.4 

93.0 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.7 

94.8 

95.0 

95.2 

OB 

400 

59.0 

70.9 

77.6 

02.0 

00.2 

90.1 

94.1 

95.8 

95.9 

96.2 

96.4 

96.4 

96.7 

96.8 

97.0 

97.3 

08 

300 

59.0 

70.9 

77.6 

03.1 

88.6 

90.4 

94.6 

96.2 

96.3 

96.9 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

97.7 

98.0 

OR 

200 

59.0 

70.9 

77.6 

03.1 

08.7 

90.6 

94.7 

96.4 

96.7 

97.6 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.7 

99.0 

* 

100 

59.0 

70.9 

77.6 

03.1 

88.7 

90.8 

94.9 

96.7 

96.9 

97.8 

98.3 

98.3 

98.9 

99.1 

99.4 

100.0 

- 

000 

59.0 

70.9 

77.6 

83.1 

88.7 

90.8 

94.9 

96.7 

96.9 

97.8 

98.3 

98.3 

98.9 

99.1 

99.4 

100.0 
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not  HOURLY  OBSERVATIONS 


mriOR  WPi  746930  STATION  NAM:  FORT  BRASS  AIR  RC  PERIOD  OF  RBCORD:  JTJL  81  -  JUR  91 


LOT 

ID  UTCt 

♦  5 

MONTH: 

SBP 

BOURS: 

06-08 

CRILIHC 

VISIBILITY  IE 

STATUTE  MILES 

■ 

ON 

CN 

00 

GO 

00 

00 

OB 

OB 

OB 

BB 

OB 

OE 

GB 

OB 

GB 

GR 

nr 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  an 

24.2 

32.9 

39.6 

46.1 

50.9 

52.7 

54.1 

55.3 

55.4 

56.1 

56.7 

56.9 

57.1 

57.1 

57.2 

57.3 

SB 

20000 

26.1 

34.0 

42.3 

49.6 

54.8 

56.6 

58.4 

59.8 

60.2 

61.0 

61.7 

61.9 

62.1 

62.2 

62.3 

62.4 

ai 

10000 

26.2 

34.9 

42.4 

49.7 

54.9 

56.7 

58.6 

59.9 

60.3 

61.1 

61.8 

62.0 

62.2 

62.3 

62.4 

62.6 

SB 

16000 

26.2 

34.9 

42.4 

49.7 

54.9 

56.7 

58.6 

59.9 

60.3 

61.1 

61.8 

62.0 

62.2 

62.3 

62.4 

62.6 

m 

14000 

26.2 

34.9 

42.4 

49.7 

54.9 

56.7 

58.6 

59.9 

60.3 

61.1 

61.8 

62.0 

62.2 

62.3 

62.4 

62.6 

• 

12000 

26.7 

35.6 

43.1 

50.3 

56.0 

57.6 

59.7 

61.0 

61.4 

62.2 

62.9 

63.1 

63.3 

63.4 

63.6 

63.7 

m 

10000 

20.2 

37.4 

45.2 

52.0 

50.9 

61.0 

63.0 

64.3 

64.8 

65.7 

66.3 

66.6 

66.8 

66.9 

67.1 

67.2 

OB 

9000 

20.2 

37.6 

45.3 

53.0 

59.1 

61.2 

63.2 

64.6 

65.0 

65.9 

66.6 

66.8 

67.0 

67.1 

67.3 

67.6 

OB 

0000 

30.7 

40.7 

40.7 

56.7 

62.9 

65.3 

67.4 

69.0 

69.4 

70.3 

71.0 

71.2 

71.4 

71.6 

71.8 

72.0 

ON 

7000 

31.2 

41.2 

49.2 

57.7 

63.9 

66.3 

68.8 

70.3 

70.8 

71.7 

72.3 

72.6 

72.8 

72.9 

73.1 

73.3 

• 

6000 

31.7 

41.0 

49.9 

50.4 

64.0 

67.2 

69.7 

71.2 

71.7 

72.6 

73.2 

73.4 

73.7 

73.8 

74.0 

74.2 

SB 

5000 

32.6 

42.7 

50.0 

59.4 

66.0 

60.6 

71.0 

72.6 

73.0 

73.9 

74.6 

74.8 

75.0 

75.1 

75.3 

75.6 

OB 

4500 

33.9 

44.0 

52.3 

61.1 

60.1 

70.7 

73.3 

75.0 

75.4 

76.3 

77.0 

77.2 

77.4 

77.6 

77.8 

78.0 

CB 

4000 

34.2 

44.3 

52.0 

61.7 

60.9 

71.4 

74.1 

75.8 

76.2 

77.1 

77.8 

78.0 

78.2 

78.3 

78.6 

78.8 

BB 

3500 

34.6 

44.0 

53.3 

62.2 

69.6 

72.1 

74.8 

76.4 

76.9 

77.8 

78.4 

78.7 

78.9 

79.0 

79.2 

79.4 

* 

3000 

35.0 

45.2 

53.0 

62.9 

70.6 

73.1 

75.8 

77.4 

77.9 

78.9 

79.6 

79.8 

80.0 

80.1 

80.3 

80.6 

SB 

2500 

35.7 

45.9 

54.4 

63.0 

71.7 

74.3 

77.0 

70.8 

79.2 

80.3 

81.1 

81.3 

81.6 

81.7 

81.9 

82.1 

2000 

36.2 

46.4 

55.0 

64.4 

72.4 

75.2 

78.1 

79.9 

80.3 

81.4 

82.2 

82.4 

82.7 

82.8 

83.0 

83.2 

OB 

1000 

36.3 

46.6 

55.1 

64.6 

72.6 

75.3 

70.2 

80.0 

80.4 

81.6 

82.3 

82.6 

82.8 

82.9 

83.1 

83.3 

OB 

1500 

36.0 

47.0 

55.7 

65.1 

73.2 

76.0 

79.0 

80.8 

81.2 

82.3 

83.1 

83.3 

83.6 

83.7 

83.9 

84.1 

• 

1200 

37.6 

40.0 

56.7 

66.3 

74.4 

77.2 

00.2 

02.0 

02.4 

83.6 

84.3 

84.6 

84.8 

84.9 

85.1 

85.3 

SB 

1000 

30.1 

40.9 

57.7 

67.4 

76.0 

78.0 

81.9 

03.8 

04.2 

85.3 

86.1 

86.3 

86.6 

86.7 

86.9 

87.1 

OB 

900 

30.3 

49.2 

50.1 

60.0 

76.6 

79.4 

82.6 

04.4 

84.9 

86.0 

86.8 

87.0 

87.2 

87.3 

87.6 

87.8 

BB 

000 

30.6 

49.0 

50.7 

60.7 

77.7 

00.8 

83.9 

85.9 

86.3 

87.4 

88.2 

88.4 

88.7 

88.8 

89.0 

89.2 

BB 

700 

30.7 

50.2 

59.1 

69.3 

70.7 

61.8 

85.4 

87.6 

80.1 

89.2 

90.0 

90.2 

90.4 

90.6 

90.8 

91.0 

« 

600 

30.0 

50.3 

59.3 

69.6 

79.3 

02.4 

86.3 

88.8 

89.3 

90.4 

91.2 

91.4 

91.7 

91.8 

92.0 

92.2 

m 

500 

30.0 

50.3 

59.4 

69.0 

00.3 

83.4 

87.9 

90.4 

91.0 

92.1 

92.9 

93.1 

93.4 

93.6 

93.9 

94.1 

BB 

400 

39.0 

50.6 

59.0 

70.3 

81.2 

04.4 

89.0 

91.8 

92.6 

93.8 

94.6 

94.8 

95.3 

95.4 

95.8 

96.1 

300 

39.0 

50.6 

59.0 

70.4 

01.4 

04.7 

89.3 

92.2 

93.0 

94.2 

95.7 

95.9 

96.4 

96.6 

97.0 

97.4 

BB 

200 

39.0 

50.6 

59.0 

70.6 

01.0 

85.1 

89.0 

92.9 

93.8 

95.3 

96.9 

97.1 

98.0 

98.2 

98.8 

99.4 

ON 

100 

39.0 

50.6 

59.0 

70.6 

81.0 

05.1 

89.8 

92.9 

93.8 

95.3 

97.0 

97.2 

98.2 

98.4 

^.1 

100.0 

SB 

000 

39.0 

50.6 

59.0 

70.6 

81.8 

85.1 

89.8 

92.9 

93.8 

95.3 

97.0 

97.2 

98.2 

98.4 

99.1 

100.0 

900 
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R:  746930 


RRTIOH  HAKE:  FORT  SRAM  AIR  RC 
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PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
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cnuao 

IB 

FEET 

OB 

7 

a 

6 

9 

OB 

4 

08 

3 

VISIBILITY  IB 
OE  OB 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

OB  08 

1  1/2  1  1/4 

OE 

1 

OS 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OE 

0 

H0  CEIL 

36.8 

49.1 

91.6 

57.6 

58.6 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

OB 

20000 

40.1 

48.9 

96.4 

62.7 

63.7 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OE  18000 

40.3 

49.2 

96.9 

63.1 

64.2 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OB 

16000 

40.3 

49.2 

96.9 

63.1 

64.2 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OE  14000 

40.7 

49.6 

57.3 

63.6 

64.7 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

«■ 

12000 

41.1 

90.2 

98.3 

64.8 

69.9 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

10000 

43.0 

92.2 

60.8 

67.4 

68.9 

69.1 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

SI 

9000 

43.0 

92.2 

60.6 

67.4 

68.9 

69.1 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OB 

8000 

49.9 

99.8 

64.6 

72.0 

73.7 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

es 

7000 

46.2 

96.3 

69.1 

72.6 

74.2 

74.6 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

6000 

46.3 

96.7 

69.4 

73.0 

74.7 

75.0 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OE 

9000 

47.0 

97.8 

66.6 

74.4 

76.1 

76.4 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

4900 

48.3 

99.3 

68.4 

76.3 

78.0 

78.3 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

4000 

48.7 

99.7 

68.9 

77.0 

78.8 

79.1 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

OB 

3900 

48.7 

99.8 

69.1 

77.2 

79.0 

79.3 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

<» 

3000 

49.9 

61.2 

70.7 

79.3 

81.6 

81.9 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OE 

2900 

90.7 

62.2 

71.7 

00.6 

82.8 

83.1 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OB 

2000 

91.2 

63.0 

72.8 

81.7 

84.1 

84.4 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

08 

1800 

91.8 

63.7 

73.4 

82.4 

84.9 

85.2 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

1900 

92.4 

64.3 

74.7 

63.6 

86.3 

86.7 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OB 

1200 

93.1 

69.7 

76.6 

89.9 

88.8 

89.1 

89.7 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

1000 

93.7 

66.3 

77.7 

87.2 

90.4 

90.8 

91.4 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

08 

900 

93.9 

66.6 

78.2 

87.8 

91.0 

91.3 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

800 

93.9 

66.7 

78.6 

88.3 

91.6 

92.2 

93.1 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

700 

94.3 

67.1 

79.1 

89.1 

92.7 

93.1 

94.1 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

600 

94.6 

67.3 

79.9 

90.3 

94.1 

94.7 

95.9 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

g. 

900 

94.6 

67.3 

79.9 

90.6 

95.0 

95.6 

96.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

400 

94.6 

67.3 

79.9 

90.6 

99.2 

95.9 

97.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

300 

94.6 

67.3 

79.9 

90.7 

99.4 

96.2 

97.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

200 

94.6 

67.3 

79.9 

90.7 

99.4 

96.2 

98.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

« 

100 

94.6 

67.3 

79.9 

90.7 

99.4 

96.2 

98.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

« 

000 

94.6 

67.3 

79.9 

90.7 

99.4 

96.2 

98.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

900 
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11  mu  pm  mu  i 


CFOMTIK  LOCATIGH  *A’ 


PKRCBdAQB  PREQUERCY  OP  OCCURRBRCE  OP  CSILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


BtKtBM  mn:  745430  anno*  mm:  port  braqo  air  rc 

LOT  SO  UTCr  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MRTR:  SEP  HOURS:  12-14 


VISIBILITY  I*  STATUTE  (ULB8 

QEaHQEORSEflBOEQBOEaBOB 
3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4 


50.4 

55.8 

57.0 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.9 

64.0 

65.7 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

57.9 

64.3 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

57.9 

64.3 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

58.1 

64.6 

66.2 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

59.3 

66.0 

67.9 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

61.3 

68.1 

70.1 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

61.4 

68.2 

70.2 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

64.6 

71.4 

73.9 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

66.0 

72.9 

75.3 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

66.8 

73.7 

76.1 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

67.7 

74.7 

77.1 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

69.3 

76.3 

79.0 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

70.3 

77.6 

80.2 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

71.9 

79.1 

81.8 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

76.2 

83.9 

87.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

77.8 

85.6 

88.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

79.4 

87.3 

90.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

79.8 

87.8 

91.3 

92.4 

92.4 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

81.0 

89.1 

92.7 

94.1 

94.1 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

82.1 

90.7 

94.3 

96.1 

96.1 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

82.1 

90.7 

94.6 

96.4 

96.4 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

82.4 

91.0 

95.0 

96.9 

96.9 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

82.8 

91.4 

95.4 

97.4 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

82.8 

91.4 

95.7 

97.9 

97.9 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

82.8 

91.4 

95.7 

90.1 

98.2 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99  4 

99.4 

99.4 

99.4 

82.8 

91.4 

95.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

82.8 

91.4 

95.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

82.8 

91.4 

95.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

82.8 

91.4 

95.8 

96.6 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

82.8 

91.4 

95.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

82.8 

91.4 

95.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

900 
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LOCATION  -A' 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER]  746930  STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIR  HC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


CEILING 

« 

FEET 

OB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE  MILES 

G3C  GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

47.7 

51.6 

56.2 

57.1 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

OB  20000 

36.3 

63.0 

68.4 

69.6 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

OE 

16000 

36.6 

63.3 

66.6 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OE  16000 

56.6 

63.3 

66.6 

69.9 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

OE 

14000 

36.7 

63.4 

60.9 

70.0 

70.8 

70.8 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OE  12000 

37.3 

64.4 

70.1 

71.2 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OE 

10000 

39.7 

67.0 

72.9 

74.2 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OE 

9000 

39.8 

67.2 

73.1 

74.4 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

OE 

8000 

62.6 

71.4 

77.9 

79.4 

60.2 

60.3 

•0.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OE 

7000 

63.4 

72.4 

78.9 

80.4 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OE 

6000 

64.1 

73  .4 

80.0 

•1.6 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

482.4 

82.4 

82.4 

OB 

3000 

64.7 

74.1 

80.9 

82.6 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

•83.6 

83.6 

83.6 

OE 

4300 

63.3 

74.0 

•1.8 

63.4 

84.3 

84.4 

64.4 

•4.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OS 

4000 

66.0 

73.0 

•3.4 

•3.2 

•6.2 

86.3 

•6.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

96.3 

86.3 

86.3 

GB 

3300 

67.3 

77.6 

83.4 

•7.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

3000 

60.4 

79.0 

•7.4 

89.3 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

2300 

69.0 

80.6 

•9.0 

91.1 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OE 

2000 

70.9 

81.9 

90.4 

92.7 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

1800 

71.2 

82.2 

90.8 

93.1 

94.8 

93.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

1300 

71.9 

83.0 

91.6 

93.9 

95.7 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

1200 

72.0 

83.2 

91.6 

94.2 

96.3 

96.7 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

1000 

72.1 

83.4 

92.0 

94.4 

96.7 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OE 

900 

72.3 

83.9 

92.6 

93.0 

97.3 

97.7 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

800 

72.4 

84.0 

92.9 

93.4 

97.8 

98.1 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

700 

72.4 

84.0 

92.9 

93.6 

97.9 

98.2 

98.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

72.4 

04.0 

93.0 

93.7 

98.0 

98.4 

98.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

72.4 

84.0 

93.0 

93.7 

98.0 

98.4 

98.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

72.4 

04.0 

93.0 

95.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

72.4 

04.0 

93.0 

95.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

72.4 

04.0 

93.0 

95.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

72.4 

84.0 

93.0 

95.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

72.4 

84.0 

93.0 

93.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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onuffUM  location  *a 


ub mac,  mmiLi  hc 


PERcnmia  frbquercy  of  occurrbrcb  of  ceilirg  versus  visibility 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


ama  imni  746930  station  RARE:  fort  braoo  air  rc 

LST  ID  VIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
NORTE:  SEP  HOURS:  18-20 


chubs 

IR 

OB 

7 

01 

6 

SB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

OB  OS  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

HXLB8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

OK 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

bo  cm 

52.4 

56.9 

59.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

m 

20000 

58.7 

64.8 

68.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

m 

18000 

58.7 

64.6 

68.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

16000 

58.7 

64.8 

68.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OB 

14000 

58.9 

65.4 

68.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

SB  12000 

58.9 

65.7 

69.2 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

01 

10000 

62.8 

70.3 

74.1 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

9000 

63.1 

70.7 

74.6 

76.1 

76.3 

76.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

SB 

8000 

65.8 

74.0 

78.3 

•0.1 

SO.  6 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

SB 

7000 

66.9 

75.3 

79.7 

81.6 

82.0 

•2.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

« 

6000 

67.8 

76.2 

SO.  7 

82.6 

•3.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

01 

5000 

68.4 

77.0 

•1.6 

83.4 

83.9 

•3.9 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

CB 

4500 

69.3 

76.1 

•3.0 

•5.0 

85.4 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

SB 

4000 

70.2 

79.3 

•4.3 

•6.4 

87.0 

87.0 

87.3 

87.3 

•7.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OB 

3500 

71.1 

80.3 

85.6 

•7.7 

88.2 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

« 

3000 

73.1 

82.4 

88.2 

90.7 

91.2 

91.2 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

SB 

2500 

73.9 

83.2 

89.0 

91.4 

92.0 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

as 

2000 

75.0 

84.7 

90.4 

93.1 

93.8 

93.8 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

SB 

1800 

75.1 

84.8 

90.6 

93.2 

93.9 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

1500 

75.7 

•5.3 

91.2 

93.9 

94.8 

94.8 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

01 

1200 

75.7 

•5.3 

91.4 

94.3 

95.2 

95.2 

95.8 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

1000 

75.7 

•5.3 

91.4 

94.3 

95.2 

95.2 

96.3 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

900 

76.0 

•5.7 

91.8 

94.7 

95.7 

95.7 

96.8 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

01 

800 

76.0 

•5.7 

92.0 

95.0 

96.1 

96.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

700 

76.0 

•5.7 

92.1 

95.1 

96.3 

96.4 

97.9 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

« 

600 

76.0 

•5.7 

92.2 

95.2 

96.4 

96.6 

98.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

SB 

500 

76.1 

•5.8 

92.3 

95.3 

96.6 

96.7 

98.2 

99.1 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

01 

400 

76.1 

■5.8 

92.3 

95.3 

96.6 

96.8 

98.3 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

01 

300 

76.1 

•5.8 

92.3 

95.3 

96.6 

96.9 

98.4 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

200 

76.1 

85.8 

92.3 

95.3 

96.6 

96.9 

98.4 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

100 

76.1 

•5.8 

92.3 

95.3 

96.6 

96.9 

98.4 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

76.1 

•5.8 

92.3 

95.3 

96.6 

96.9 

98.4 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

or  OBSERVATIONS 


900 
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BBSSS  B8B58 


r 


operating  location  *** 
inuiac,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STiTION  mom  746930  STATION  SAME:  FORT  BRA0G  AIN  NC 
LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  I  GS  GE  G8  GE  GE  GE  GE  (7E  GE  GE  GE  GK  GE  GE  GK  GE 
FEET  I  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/S  1/2  3/8  1/4  0 


NO  CEIL 

56.4 

60.9 

63.6 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

ON  20000 

60.1 

65.3 

68.7 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OB  10000 

60.1 

65.3 

68.7 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OB  16000 

60.1 

65.3 

68.7 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OB  14000 

60.1 

65.3 

68.8 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OB  12000 

60.4 

65.7 

69.1 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

as 

10000 

63.7 

69.4 

73.1 

73.6 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

9000 

63.7 

69.4 

73.2 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

OB 

8000 

66.3 

72.8 

76.9 

77.4 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

7000 

67.6 

74.3 

78.4 

79.0 

79.9 

79.9 

79.9 

OB 

6000 

68.4 

75.0 

79.1 

79.7 

80.6 

80.6 

80.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OS  5000 


ON  3000 


69.3 

76.1 

80.4 

70.4 

77.2 

81.7 

72.0 

79.0 

83.7 

72.7 

79.6 

64.7 

74.3 

81.7 

86.8 

81.3 

82.4 

82.4 

62.6 

83.7 

83.7 

84.7 

85.8 

85.9 

85.7 

66.8 

86.9 

88.1 

89.3 

89.4 

82.4 

82.8 

82.8 

83.7 

84.0 

84.0 

85.9 

86.2 

86.2 

86.9 

87.2 

87.2 

69.6 

89.9 

89.9 

82.8 

82.8 

82.8 

84.0 

84.0 

84.0 

86.2 

86.2 

86.2 

87.2 

87.2 

87.2 

89.9 

89.9 

89.9 

82.8 

82.8 

82.8 

84.0 

84.0 

84.0 

86.2 

86.2 

86.2 

87.2 

87.2 

87.2 

89.9 

89.9 

89.9 

82.8 

84.0 

86.2 

87.2 

89.9 


mi 

2500 

74.6 

82.0 

87.2 

88.7 

mi 

2000 

75.7 

83.4 

88.7 

90.2 

01 

1800 

76.1 

84.0 

89.3 

90.9 

« 

1500 

76.7 

84.8 

90.2 

91.8 

01 

1200 

76.8 

85.0 

90.6 

92.3 

89.9 

90.0 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

91.7 

91.8 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.3 

92.4 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.6 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

93.9 

94.1 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

1000 

77.0 

85.2 

90.8 

92.6 

94.1 

94.3 

95.1 

900 

77.4 

85.7 

91.6 

93.4 

95.0 

95.2 

96.0 

800 

77.6 

85.9 

91.9 

93.8 

95.3 

95.6 

96.3 

700 

77.6 

86.0 

92.2 

94.1 

95.8 

96.0 

96.8 

600 

77.6 

86.0 

92.2 

94.1 

96.1 

96.3 

97.3 

500 

77.7 

86.3 

92.6 

94.7 

96.9 

97.1 

98.4 

400 

77.7 

86.3 

92.8 

94.7 

96.9 

97.1 

98.6 

300 

77.7 

86.3 

92.8 

94.7 

96.9 

97.1 

98.6 

200 

77.7 

86.3 

92.8 

94.7 

96.9 

97.1 

98.6 

100 

77.7 

86.3 

92.8 

94.7 

96.9 

97.1 

98.8 

000 

77.7 

86.3 

92.8 

94.7 

96.9 

97.1 

98.8 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96  ’ 

96.7 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

900 
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tmutsnm  location  •** 
annnc,  Mamm  hc 


PBcaraa  frequency  of  occuhrencs  of  ceil  mo  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Smt ION  HMOl  746930  STATION  RAMS:  FORT  BRA 00  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LOT  90  IRC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP  HOURS:  ALL 

cEH.no 

VISIBILITY  IE 

STATUTE  HUBS 

n  1 

OK 

OB 

08 

GS 

OE 

QE 

GB 

<38 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET  | 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

44.6 

90.8 

99.2 

57.7 

59.1 

59.4 

59. B 

60.0 

60.0 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

20000 

48.7 

96.0 

61.2 

64.0 

65.6 

65.9 

66.4 

66.7 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

18000 

48.8 

96.1 

61.3 

64.2 

65.7 

66.1 

66.6 

66.9 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

16000 

48.8 

96.1 

61.3 

64.2 

65.7 

66.1 

66.6 

66.9 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

14000 

48.9 

96.3 

61.9 

64.4 

66.0 

66.4 

66.9 

67.2 

67.2 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

12000 

49.3 

96.9 

62.2 

69.1 

66.8 

67.2 

67.7 

68.0 

68.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

OB 

10000 

91.9 

99.8 

69.3 

68.4 

70.2 

70.6 

71.2 

71.5 

71.6 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

SB 

9000 

92.0 

99.9 

69.9 

68.6 

70.5 

70.9 

71.5 

71.8 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

□ 

8000 

94.7 

63.9 

69.4 

72.9 

74.9 

75.4 

76.0 

76.3 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

OB 

7000 

99.7 

64.6 

70.9 

74.1 

76.1 

76.6 

77.3 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

6000 

96.2 

69.3 

71.3 

74.9 

76.9 

77.4 

78.1 

78.5 

78.6 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

9000 

97.1 

66.4 

72.9 

76.2 

76.3 

78.8 

79.6 

80.0 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

4900 

98.3 

67.7 

73.9 

77.7 

79.9 

80.4 

81.2 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

4000 

99.1 

68.6 

79.0 

78.9 

81.2 

81.7 

82.5 

82.9 

83.0 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

3900 

99.8 

69.9 

76.0 

80.0 

82.3 

82.6 

83.6 

84.0 

84.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

3000 

61.2 

71.1 

77.9 

82.1 

84.7 

85.2 

86.0 

86.4 

86.5 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

2900 

61.8 

71.9 

78.8 

83.2 

85.8 

86.3 

87.1 

87.6 

87.6 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

OB 

2000 

62.7 

73.0 

80.0 

84.9 

87.2 

87.8 

88.7 

89.2 

89.3 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

OB 

1800 

62.9 

73.2 

80.3 

84.8 

87.5 

88.1 

89.1 

89.6 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

SB 

1900 

63.6 

74.0 

81.2 

89.8 

88.6 

89.2 

90.2 

90.7 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

« 

1200 

64.1 

74.6 

82.1 

86.7 

89.7 

90.4 

91.4 

92.0 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

OB 

1000 

64.4 

79.1 

82.6 

87.3 

90.4 

91.1 

92.2 

92.9 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

OB 

900 

64.7 

79.4 

83.1 

87.9 

91.1 

91.7 

92.9 

93.6 

93.7 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

SB 

800 

64.9 

79.7 

83.9 

88.4 

91.7 

92.4 

93.6 

94.3 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

OB 

700 

69.0 

79.9 

83.8 

88.8 

92.2 

93.0 

94.4 

95.2 

95.3 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

« 

600 

69.1 

76.0 

84.0 

89.1 

92.8 

93.6 

95.2 

96.2 

96.3 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

900 

69.1 

76.1 

84.2 

89.4 

93.4 

94.3 

96.1 

97.1 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

OB 

400 

69.2 

76.2 

84.3 

89.6 

93.8 

94.8 

96.7 

97.8 

98.0 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

QB 

300 

69.2 

76.2 

84.3 

89.7 

93.9 

94.9 

96.8 

98.0 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

SB 

200 

69.2 

76.2 

84.3 

89.7 

93.9 

94.9 

96.9 

98.2 

98.4 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

OB 

100 

69.2 

76.2 

84.3 

89.7 

93.9 

95.0 

97.0 

98.3 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

OB 

000 

69.2 

76.2 

84.3 

89.7 

93.9 

95.0 

97.0 

98.3 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  Mm  OF  OBSERVATIONS  7200 
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operating  location  *a* 

U8AFETAC,  ABBEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  '*'-RLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAGG  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  HI LBS 

m 

08 

GE 

08 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

FSBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CELL 

61.9 

63.9 

65.5 

65.8 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

SB  20000 

64.9 

67.3 

69.0 

69.4 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.5 

GB 

18000 

64.9 

67.3 

69.0 

69.4 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.5 

GE 

16000 

64.9 

67.3 

69.0 

69.4 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.5 

OE 

14000 

65.4 

67.7 

69.5 

69.8 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

GE 

12000 

66.0 

68.4 

70.1 

70.4 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

OE 

10000 

69.6 

72.3 

74.1 

74.4 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

GB 

9000 

69.8 

72.5 

74.3 

74.6 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

GE 

8000 

71.1 

74.1 

76.1 

76.8 

77.7 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

GE 

7000 

72.0 

75.2 

77.2 

77.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.4 

GE 

6000 

72.8 

75.9 

78.0 

78.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

GE 

SOOO 

74.1 

77.3 

79.4 

80.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

GE 

4500 

74.7 

78.0 

80.V 

80.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

GE 

4000 

76.3 

79.6 

81.1 

82.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

GE 

3500 

76.6 

79.9 

82.4 

63.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

OB 

3000 

78.0 

81.8 

84.4 

85.3 

86.6 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

GE 

2500 

78.3 

82.3 

84.8 

85.7 

87.2 

87.2 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

88.0 

OB 

2000 

79.2 

83.2 

85.8 

86.7 

88.2 

88.2 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

OB 

1800 

79.5 

83.4 

86.1 

87.0 

88.6 

88.6 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

GE 

1500 

80.4 

84.5 

87.3 

88.2 

90.0 

90.0 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

GE 

1200 

81.0 

85.6 

88.4 

89.2 

91.1 

91.1 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

GE 

1000 

81.5 

86.3 

89.4 

90.2 

92.2 

92.2 

92.6 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

GE 

900 

81.5 

86.3 

89.4 

90.2 

92.2 

92.2 

92.6 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

GE 

800 

81.5 

86.3 

89.5 

90.3 

92.4 

92.4 

93.1 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

OE 

700 

81.8 

86.7 

89.8 

90.6 

92.8 

92.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.7 

GE 

600 

81.9 

86.8 

89.9 

90.8 

93.0 

93.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

04.7 

95.1 

GE 

500 

81.9 

86.8 

90.1 

91.2 

93.7 

93.7 

95.2 

95.5 

95.5 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.3 

GE 

400 

81.9 

86.8 

90.1 

91.2 

94.1 

94.9 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

98.0 

OB 

300 

81.9 

86.8 

90.1 

91.2 

94.1 

95.1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

90.1 

98.1 

98.5 

OB 

200 

81.9 

86.8 

90.1 

91.2 

94.1 

95.1 

96.9 

97.4 

97.4 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

99.1 

GE 

100 

81.9 

86.8 

90.1 

91.2 

94.1 

95.1 

96.9 

97.4 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

99.2 

99.9 

OE 

000 

81.9 

86.8 

90.1 

91.2 

94.1 

95.1 

96.9 

97.4 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

9S.8 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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opemotmo  location  -a 


OBWCnC,  asheville  nc 


mama  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


nxnoa  moot:  746930  STATION  RANK:  FORT  BRAGG  AIR  RC 

LOT  TO  OTC:  *  5 


PERI 00  OF  RECORD:  JUL  81  -  OUR  91 
MOUTH:  OCT  HOURS:  03-05 


CEIL  DM 

n 

FEET 

08 

7 

G1 

6 

CB 

5 

01 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

CS  08  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

K>  CEIL 

57.3 

60.0 

61.7 

63.1 

64.0 

64.1 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

65.1 

65.1 

65.4 

at 

20000 

59.8 

62.8 

64.5 

65.9 

67.0 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67  .6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.2 

68.2 

68.5 

m 

18000 

59.8 

62.8 

64.5 

65.9 

67.0 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.2 

68.2 

68.5 

gb 

16000 

59.8 

62.8 

64.5 

65.9 

67.0 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.2 

68.2 

68.5 

SB 

14000 

59.8 

62.8 

64.5 

65.9 

67.0 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.2 

68.2 

68.5 

at 

12000 

60.5 

63.8 

65.5 

67.0 

68.1 

68.2 

68.5 

68.6 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

69.2 

69.2 

69.6 

GE 

10000 

62.0 

65.6 

67.4 

69.1 

70.2 

70.3 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.6 

71.6 

71.9 

at 

9000 

62.7 

66.2 

68.1 

69.8 

70.9 

71.0 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

72.3 

72.3 

72.6 

01 

8000 

64.3 

68.1 

69.9 

71.6 

72.8 

72.9 

73.4 

73.7 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.5 

74.5 

74.8 

01 

7000 

64.8 

68.6 

70.4 

72.2 

73.3 

73.4 

74.0 

74.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

75.1 

75.1 

75  4 

08 

6000 

65.3 

69.6 

71.5 

73.2 

74.4 

74.5 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.7 

76.1 

76.J 

76.5 

08 

5000 

66.9 

71.2 

73.1 

74.8 

76.2 

76.3 

76.9 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.5 

78.0 

78.9 

78.3 

01 

4500 

67.5 

71.9 

73.9 

75.6 

77.0 

77.1 

77.6 

77.8 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

78.7 

78.7 

79.0 

at 

4000 

68.6 

73.2 

75.3 

77.0 

78.8 

78.9 

79.6 

79.8 

79.8 

79-9 

80.0 

80.0 

BO. 2 

80.6 

80.6 

81.0 

01 

3500 

69.0 

73.9 

76.0 

77.8 

79.7 

79.8 

80.4 

80.6 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.5 

81.5 

81.8 

« 

3000 

70.2 

75.1 

77.3 

79.6 

81.5 

81.6 

82.3 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.5 

83.5 

83.9 

08 

2500 

70.9 

75.7 

78.0 

80.2 

82.2 

82.4 

83.1 

83.5 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

84.0 

84.4 

84.4 

84.7 

OB 

2000 

71.4 

76.2 

78.5 

80.9 

82.9 

83.1 

83.9 

84.3 

84.3 

84.4 

84.6 

84.6 

84.8 

85.3 

85.3 

85.6 

01 

1800 

71.5 

76.3 

78.6 

81.0 

83.0 

83.2 

84.0 

84.4 

84.4 

84.5 

84.7 

84.7 

84.9 

85.4 

85.4 

85.7 

08 

1500 

72.0 

77.1 

79.4 

81.9 

84.2 

84.4 

85.4 

85.9 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.5 

86.9 

86.9 

87.2 

ai 

1200 

72.6 

77.8 

80.1 

83.1 

85.4 

85.7 

86.9 

87.4 

87.4 

87.5 

87.7 

87.7 

88.0 

88.4 

88.4 

88.7 

08 

1000 

72.6 

78.1 

80.3 

83.4 

85.8 

86.1 

87.3 

87.8 

87.8 

88.0 

88.2 

88.2 

88.4 

88.8 

88.8 

89.1 

08 

900 

72.6 

78.1 

80.5 

84.0 

86.3 

86.7 

87.8 

88.4 

88.4 

88.5 

88.7 

88.7 

88.9 

89.4 

89.4 

89.7 

01 

800 

72.8 

78.4 

81.2 

84.8 

87.2 

87.5 

89.0 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.0 

90.3 

90.8 

90.8 

91.1 

08 

700 

73.0 

78.8 

81.6 

85.4 

87.7 

88.1 

89.9 

90.8 

90.8 

90.9 

01.1 

91.1 

91.4 

91.8 

91.8 

92.2 

« 

600 

73.0 

78.8 

81.6 

85.5 

87.8 

88.4 

90.5 

91.4 

91.4 

91.5 

91.7 

91.7 

92.0 

92.5 

92.6 

93.0 

08 

500 

73.0 

78.8 

81.6 

85.6 

88.1 

88.6 

91.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.9 

93.3 

93.4 

93.9 

01 

400 

73.0 

78.8 

81.6 

85.6 

86.1 

88.9 

91.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.5 

94.1 

94.4 

94.8 

08 

300 

73.0 

78.8 

81.6 

85.6 

88.1 

89.0 

92.5 

94.0 

94.0 

94.3 

95.1 

95.1 

95.5 

96.0 

96.5 

97.1 

08 

200 

73.1 

78.9 

81.7 

85.7 

88.2 

89.1 

93.0 

94.5 

94.6 

95.4 

96.1 

96.1 

96.7 

97.2 

97.6 

98.5 

m 

100 

73.1 

78.9 

81.7 

85.7 

88.2 

89.1 

93.0 

94.5 

94.6 

95-7 

96.7 

96.7 

97.3 

98.1 

99.1 

100.0 

0. 

000 

73.1 

78.9 

81.7 

85.7 

88.2 

89.1 

93.0 

94.5 

94.6 

95.7 

96.7 

96.7 

97.3 

98.1 

99.1 

100.0 

total  number  or  observations  930 
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operating  locwicr  *a‘ 


■C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 


746930 


STATION  NAME:  FORT  BRAGG  AIN  NO 
LST  TO  PTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
MONTS:  OCT  SOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

* 

OB 

6 

08 

5 

OB 

4 

08 

3 

VISIBILITY  IN 

os  as 

2  1/2  2 

8TATUTB 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

OE 

1/2 

OB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

41.5 

44.6 

48.5 

50.8 

52.9 

53.9 

54.6 

54.7 

54.8 

55.4 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

56.2 

56.9 

OB 

20000 

45.7 

49.1 

53.1 

55.5 

57.8 

58.8 

59.6 

59.7 

59.8 

60.4 

60.9 

60.9 

60.9 

61.1 

61.4 

62.0 

GE  18000 

46.0 

49.6 

53.5 

55.9 

58.3 

59.2 

60.0 

60.1 

60.2 

60.9 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.8 

62.5 

OS 

16000 

46.0 

49.6 

53.5 

55.9 

58.3 

59.2 

60.0 

60.1 

60.2 

60.9 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.8 

62.5 

OB 

14000 

46.2 

49.9 

53.9 

56.2 

58.6 

59.6 

60.3 

60.4 

60.6 

61.3 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

62.3 

62.9 

OB 

12000 

47.2 

51.0 

54.9 

57.4 

59.9 

60.9 

61.6 

61.7 

61.9 

62.6 

63.0 

63.0 

63.0 

63.2 

63.5 

64.2 

OB 

10000 

49.4 

53.3 

57.4 

60.3 

63.0 

64.1 

64.8 

64.9 

65.2 

65.8 

66.2 

66.2 

66.2 

66.5 

66.8 

67.4 

08 

9000 

49.9 

54.0 

58.1 

61.0 

63.7 

64.7 

65.5 

65.6 

65.8 

66.5 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.4 

68.1 

OS 

8000 

51.9 

56.5 

60.6 

63.5 

66.3 

67.4 

68.2 

68.3 

68.5 

69.1 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

70.1 

70.8 

OE 

7000 

52.8 

57.3 

61.5 

64.5 

67.3 

68.5 

69.4 

69.5 

69.7 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

71.1 

71.4 

72.0 

tm 

6000 

54.1 

58.7 

62.9 

66.0 

68.8 

70.0 

70.9 

71.0 

71.2 

71.8 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.9 

73.5 

tm 

5000 

55.5 

60.1 

64.3 

67.4 

70.3 

71.8 

72.7 

72.8 

73.0 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

74.4 

74.7 

75.4 

OE 

4500 

56.1 

61.2 

65.4 

68.7 

71.6 

73.1 

74.1 

74.2 

74.4 

75.1 

75.5 

75.5 

75.5 

75.8 

76.1 

76.8 

OE 

4000 

56.7 

61.9 

66.1 

69.6 

72.6 

74.1 

75.1 

75.2 

75.4 

76.0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.8 

77.1 

77.7 

08 

3500 

57.3 

62.6 

66.8 

70.2 

73.2 

74.7 

75.7 

75.8 

76.0 

76.7 

77.1 

77.1 

77.1 

77.4 

77.7 

78.4 

OE 

3000 

58.2 

63.8 

68.0 

71.6 

74.6 

76.2 

77.2 

77.3 

77.5 

78.2 

78.6 

78.6 

78.6 

78.9 

79.2 

79.9 

OE 

2500 

58.8 

64.4 

68.7 

72.4 

75.6 

77.2 

78.3 

78.4 

78.6 

79.2 

79.7 

79.7 

79.7 

80.0 

80.3 

81.0 

OE 

2000 

59.1 

64.7 

69.0 

72.7 

76.1 

77.8 

78.9 

79.0 

79.2 

79.9 

80.3 

80.3 

80.3 

80.6 

81.0 

81.6 

OE 

1800 

59.1 

64.7 

69.0 

72.8 

76.2 

78.0 

79.0 

79.1 

79.4 

80.0 

80.4 

80.4 

80.4 

80.8 

81.1 

81.7 

OE 

1500 

59.9 

65.6 

70.0 

74.0 

77.4 

79.1 

80.2 

80.3 

80.5 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.9 

82.3 

82.9 

OB 

1200 

60.4 

66.1 

70.6 

75.1 

79.1 

81.0 

82.2 

82.3 

82.6 

83.2 

83.8 

83.8 

83.8 

84.1 

84.4 

85.1 

OE 

1000 

60.4 

66.2 

71.1 

75.8 

80.0 

81.8 

83.0 

83.1 

83.4 

84.1 

84.6 

84.6 

84.6 

84.9 

85.3 

85.9 

OE 

900 

60.5 

66.6 

71.5 

76.3 

80.5 

82.4 

83.7 

83.8 

84.1 

84.7 

85.3 

85.3 

85.3 

85.6 

85.9 

86.6 

OB 

800 

60.5 

67.0 

71.9 

76.9 

81.1 

82.9 

84.4 

84.5 

84.8 

85.5 

86.0 

86.0 

86.0 

86.3 

86.7 

87.3 

OB 

700 

61.1 

67.8 

73.1 

78.3 

82.5 

84.3 

85.9 

86.1 

86.5 

87.1 

87.6 

87.6 

87.6 

88.0 

88.3 

88.9 

OE 

600 

61.1 

67.8 

73.2 

78.4 

82.9 

84.7 

86.7 

87.1 

87.5 

88.2 

88.7 

88.7 

88.7 

89.0 

89.4 

90.0 

OB 

500 

61.1 

67.8 

73.3 

78.6 

83.3 

85.2 

87.6 

88.3 

88.7 

89.4 

89.9 

89.9 

90.0 

90.3 

90.8 

91.5 

OE 

400 

61.2 

68.1 

73.7 

79.0 

83.8 

86.1 

89.4 

90.2 

90.6 

91.4 

92.0 

92.0 

92.2 

92.5 

92.9 

93.9 

OE 

300 

61.2 

68.1 

73.7 

79.0 

84.0 

86.3 

89.7 

90.9 

91.3 

92.7 

93.4 

93.4 

93.7 

94.0 

94.7 

96.1 

08 

200 

61.2 

68.1 

73.7 

79.0 

84.0 

86.3 

89.7 

91.0 

91.4 

93.0 

94.0 

94.0 

94.3 

94.8 

95.8 

97.6 

OE 

100 

61.2 

68.1 

73.7 

79.0 

84.0 

86.3 

89.7 

91.1 

91.5 

93.2 

94.3 

94.3 

94.9 

95.7 

96.9 

99.5 

OE 

000 

61.2 

68.1 

73.7 

79.0 

84.0 

86.3 

89.7 

91.1 

91.5 

93.2 

94.3 

94.3 

94.9 

95.7 

97.1 

100.0 

TOTAL 
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operating  location  •»■ 
onrarac,  asheville  «c 


FBCBna  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  man:  746930  STATION  NAME:  FORT  BRASS  AIN  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MOUTH: 

OCT 

HOURS: 

09-11 

CEIL  ns 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

I 

■ 

OB 

OB 

OB 

GB 

SB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

PUT  { 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

47.6 

52.8 

55.2 

56.0 

56.5 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

SB 

20000 

53.0 

58.4 

60.8 

61.7 

62.3 

62.3 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

OS 

1S000 

53.0 

58.4 

60.8 

61.7 

62.3 

62.3 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

at 

16000 

53.3 

58.7 

61.1 

62.0 

62.6 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

14000 

54.0 

59.4 

61.7 

62.7 

63.2 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

* 

12000 

55.5 

61.1 

63.4 

64.5 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

m 

10000 

57.7 

64.1 

66.7 

68.0 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

CB 

9000 

58.2 

64.5 

67.1 

68.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

CB 

SOOO 

61.1 

67.6 

70.5 

72.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

at 

7000 

61.7 

68.4 

71.4 

72.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

• 

6000 

62.3 

69.0 

72.2 

73.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

SOOO 

63.9 

70.6 

73.8 

75.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

01 

4500 

64.5 

71.3 

74.7 

76.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

4000 

64.9 

71.7 

75.3 

77.0 

78.2 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OB 

3900 

65.5 

72.3 

75.9 

77.7 

79.0 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

• 

3000 

66.6 

73.4 

77.4 

79.4 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

SB 

2500 

67.7 

74.8 

78.9 

81.0 

82.3 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

2000 

68.4 

75.6 

79.7 

81.7 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

1800 

68.6 

75.8 

79.9 

82.0 

83.4 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

m 

1500 

69.8 

77.0 

81.5 

83.7 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

* 

1200 

70.8 

78.3 

82.9 

85.2 

86.6 

86.7 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

at 

1000 

71.1 

78.9 

84.0 

86.5 

88.2 

88.4 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

900 

71.3 

79.2 

84.4 

86.9 

88.6 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

800 

71.4 

79.5 

85.3 

87.8 

89.8 

90.1 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

01 

700 

72.0 

80.1 

86.0 

88.8 

90.9 

91.4 

92.5 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

600 

72.2 

80.4 

86.6 

89.5 

91.9 

92.5 

93.7 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

at 

500 

72.3 

80.6 

86.9 

89.9 

93.0 

93.7 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

08 

400 

72.4 

80.8 

87.0 

90.1 

93.9 

95.1 

97.1 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

300 

72.4 

80.8 

87.1 

90.2 

94.2 

95.4 

97.4 

98.0 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

CB 

200 

72.4 

80.8 

87.1 

90.3 

94.3 

95.5 

97.6 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

at 

100 

72.4 

80.8 

87.1 

90.3 

94.3 

95.5 

97.6 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99. 1 

99.7 

300.0 

OB 

000 

72.4 

80.8 

87.1 

90.3 

94.3 

95.5 

97.6 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 
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crown  HO  LOCATION  'A*  PKRCB1TTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


lann  ■ 

ruMBKR: 

746930 

STATION  RAMS:  FORT 

BRM30 

AIN  NC 

PERIOD 

OF  RECORD:  JUL  81  - 

JUN  91 

L8T  TO  0TC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

12-14 

CEILINO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IE  1 

OB 

OE 

SB 

OE 

SB 

OB 

GS 

GE 

GS 

OB 

OE 

GE 

GE 

GB 

GE 

OE 

PS 

ST 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

93.2 

96.3 

97.9 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OH  20000 

61.2 

64.3 

69.9 

69.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OS 

18000 

61.2 

64.3 

69.9 

69.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OE  16000 

61.7 

64.8 

66.1 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

56.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OS 

14000 

62.4 

69.9 

66.8 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OE 

12000 

63.9 

66.7 

68.0 

60.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

OE 

10000 

66  •» 

70.4 

71.7 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OS 

9000 

67. 

70.8 

72.0 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OS 

0000 

69.4 

73.1 

74.6 

74.8 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OS 

7000 

69.7 

73.4 

74.9 

79.2 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OS 

6000 

70.4 

74.3 

79.9 

76.2 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OS 

9000 

71.0 

79.7 

77.3 

77.7 

70.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OS 

4900 

72.4 

76.6 

70.2 

78.6 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OS 

4000 

73.9 

70.2 

79.0 

00.3 

81.0 

01.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

3900 

74.7 

79.4 

01.0 

81.9 

82.2 

82.9 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OS 

3000 

76.7 

81.6 

03.9 

04.1 

84.8 

05.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OS 

2900 

70.9 

33.9 

89.9 

86.0 

86.0 

87.1 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OS 

2000 

00.1 

89.4 

07.3 

80.0 

00.9 

89.2 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OS 

1000 

00.6 

86.0 

00.0 

00.6 

89.6 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OS 

1900 

01.0 

07.3 

09.4 

90.0 

91.1 

91.4 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OS 

1200 

02.9 

80.4 

90.8 

91.7 

93.2 

93.5 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OS 

1000 

02.7 

09.0 

91.9 

92.5 

94.4 

94.7 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OS 

900 

02.0 

09.2 

91.0 

93.0 

94.9 

95.3 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OS 

000 

02.0 

09.4 

91.9 

93.2 

95.3 

95.7 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OS 

700 

02.0 

89.9 

92.3 

93.5 

95.7 

96.1 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OS 

600 

02.0 

89.9 

92.3 

93.7 

95.8 

96.2 

97.5 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

900 

02.0 

09.9 

92.7 

94.4 

96.7 

97.1 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OS 

400 

02.0 

89.6 

92.9 

94.6 

97.2 

97.6 

99.0 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

02.0 

09.6 

93.0 

94.7 

97.4 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

02.0 

09.6 

93.0 

94.7 

97.4 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS 

100 

02.0 

89.6 

93.0 

94.7 

97.4 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

OS 

000 

02.0 

09.6 

93.0 

94.7 

97.4 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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onmuma  location  -a- 
dsafezac,  ashevillb  hc 


mamg  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STJWIOH  WEN:  746930  STATION  NOB:  FORT  BRAOG  AIK  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


LST  ID  DID: 

♦  5 

MOUTH: 

OCT 

HOURS: 

15-17 

CEIL  on 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

Of 

CE 

GB 

«E 

08 

GE 

08 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■o 

CEIL 

57.6 

60.6 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

SB 

20000 

64.3 

67.6 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OB 

18000 

64.4 

67.7 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

16000 

64.5 

67.8 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

Qg 

14000 

64.7 

68.2 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

SB 

12000 

66.8 

70.4 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

08 

10000 

70.2 

73.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

9000 

70.4 

74.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

8000 

74.0 

78.3 

79.6 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

CM 

7000 

75.1 

79.4 

80.6 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

<* 

6000 

75.8 

80.1 

81.4 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

5000 

76.9 

81.4 

82.8 

83.1 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

4500 

77.5 

82.0 

83.7 

84.0 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

at 

4000 

78.4 

83.0 

84.6 

84.9 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

3500 

79.5 

84.2 

85.8 

86.2 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

at 

3000 

81.1 

86.0 

87.7 

88.4 

88.9 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

m 

2500 

82.2 

87.2 

89.0 

89.9 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

2000 

83.7 

89.0 

91.1 

91.9 

92.7 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

1800 

83.7 

89.0 

91.2 

92.0 

92.8 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

m 

1500 

84.0 

89.7 

92.0 

92.9 

93.8 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

at 

1200 

84.1 

89.9 

92.4 

93.2 

94.1 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.6 

94.6 

94.8 

OB 

1000 

84.3 

90.2 

92.8 

93.9 

94.7 

95.3 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

08 

900 

84.3 

90.2 

92.8 

94.0 

94.8 

95.4 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

08 

800 

84.5 

90.4 

93.1 

94.4 

95.4 

96.0 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OK 

700 

84.5 

90.8 

93.4 

94.7 

95.8 

96.6 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

« 

600 

84.5 

90.9 

93.7 

94.9 

96.0 

97.0 

97.8 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

500 

84.5 

91.0 

93.8 

95.8 

96.9 

97.8 

98.7 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

400 

84.5 

91.0 

94.0 

96.0 

97.1 

98.1 

98.9 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

300 

84.5 

91.0 

94.0 

96.0 

97.1 

98.1 

98.9 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

84.5 

91.0 

94.0 

96.0 

97.1 

98.1 

98.9 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

100 

84.5 

91.0 

94.0 

96.0 

97.1 

98.1 

98.9 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

84.5 

91.0 

94.0 

96.0 

97.1 

98.1 

98.9 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUBER  or  OBBERVKriom  930 
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drawn  as  tocmoa 
Dunne,  uamui  ac 


PERCEBTAOS  FRBQUEBCT  OF  OCCURKERCE  OF  CEILIBQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BCWFLY  OBSERVATIONS 


nxricm  raon>  746930  anxion  rank:  fort  brass  aib  bc  period  of  record:  jul  bi  -  job  91 


LSI  TO  IfTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

18-20 

CHUBB 

VISIBILITY  IB 

STATUTE  MILES 

n 

1  a 

OB 

SB 

CE 

OK 

OB 

08 

OB 

as 

OE 

as 

as 

OE 

OB 

as 

as 

pur 

1  ’ 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

ao  an 

62.7 

69.9 

69.7 

65.9 

69.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OK  20000 

68.8 

72.0 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

01  10000 

68.8 

72.0 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

09 

16000 

68.6 

72.0 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OB 

14000 

69.0 

72.3 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

12000 

70.2 

73.4 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB  10000 

73.3 

76.9 

77.4 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

9000 

73.3 

76.9 

77.4 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

0000 

76.6 

80.3 

80.9 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB 

7000 

77.5 

81.4 

81.9 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

6000 

78.4 

82.4 

82.9 

83.3 

83.5 

83.5 

83.9 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

9000 

79.2 

83.9 

04.1 

84.5 

84.9 

85.1 

89.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

• 

4300 

80.3 

84.7 

89.3 

85.7 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

09 

4000 

82.3 

86.6 

87.3 

87.7 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

09 

3900 

83.0 

87.9 

88.1 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

3000 

84.9 

89.9 

90.4 

90.9 

91.9 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

2900 

89.4 

90.4 

91.0 

91.4 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

• 

2000 

89.8 

90.9 

91.4 

91.8 

92.9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

09 

1800 

89.9 

91.0 

91.9 

91.9 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92  8 

92.8 

92.8 

OB 

1900 

86.3 

91.9 

92.2 

92.6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

* 

1200 

86.5 

91.6 

92.9 

92.9 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

1000 

86.7 

91.8 

92.8 

93.4 

94.4 

94.5 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

09 

900 

86.7 

91.9 

92.9 

93.5 

94.6 

94.7 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

09 

800 

86.7 

91.9 

92.9 

93.5 

94.8 

95.1 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

700 

86.7 

92.3 

93.2 

94.0 

95.6 

95.9 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

"* 

•00 

86.7 

92.4 

93.7 

94.6 

96.5 

96.8 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

900 

86.7 

92.4 

93.8 

94.8 

97.0 

97.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

400 

86.7 

92.4 

93.8 

94.8 

97.0 

97.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

300 

86.7 

92.4 

93.8 

94.9 

97.2 

97.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

86.7 

92.4 

93.8 

94.9 

97.2 

97.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

86.7 

92.4 

93.8 

94.9 

97.2 

97.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

86.7 

92.4 

93.8 

94.9 

97.2 

97.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ram  ran  of  oMERvanom  930 
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omMrnM  location  *a* 

OUTRK,  MSVItU  R 


PBCBIIW  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


NOTION  RUMNORl  746930  SZWION  RMR:  FONT  BRAOO  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  01  -  JUN  91 


LST  TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

BOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

» 

CE 

«B 

OB 

QB 

CE 

OE 

OE 

GS 

OE 

6E 

OB 

08 

GB 

GB 

GB 

GB 

FI 

n 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

67.1 

68.9 

69.9 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

ON 

20000 

71.0 

73.3 

74.1 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

1N000 

71.0 

73.3 

74.1 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OB 

16000 

71.0 

73.3 

74.1 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OB 

14000 

71.4 

73.* 

74.5 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

* 

12000 

71.7 

74.1 

74.8 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

ON 

10000 

74.1 

76.5 

77.2 

77.6 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

9000 

74.1 

76.5 

77.2 

77.6 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

08 

•000 

77.3 

80.0 

•0.8 

81.2 

•1.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

ON 

7000 

78.2 

•0.9 

•1.6 

82.0 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

• 

6000 

7N.9 

•1.6 

82.4 

•2.8 

•3.3 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

OB 

9000 

79.9 

82.7 

83.4 

84.0 

84.9 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

4900 

80.3 

•3.1 

•3.9 

84.4 

85.4 

85.5 

85.5 

65.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

4000 

•2.2 

85.3 

86.1 

86.7 

87.6 

87.7 

87.7 

88.0 

68.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

3900 

•2.8 

•5.9 

86.8 

87.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

3000 

84.9 

•7.7 

88.6 

89.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

SB 

2900 

84.9 

•8.2 

89.0 

89.6 

90.5 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

SB 

2000 

85.8 

89.0 

•9.9 

90.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

laoo 

•5.9 

89.1 

90.0 

90.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1900 

•6.7 

90.1 

91.1 

91.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

* 

1200 

87.0 

90.8 

92.0 

92.6 

93.5 

93.7 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

1000 

87.0 

90.8 

92.5 

93.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

900 

87.0 

90.8 

92.6 

93.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

Bl 

800 

•7.0 

90.8 

92.6 

93.4 

94.5 

94.6 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

700 

•7.0 

90.8 

92.6 

93.4 

94.6 

94.7 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

• 

600 

87.2 

91.0 

93.1 

94.2 

95.4 

95.7 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

96.8 

900 

•7.2 

91.0 

93.3 

94.4 

95.6 

95.9 

96.8 

97.0 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

400 

•7.2 

91.1 

93.4 

94.5 

96.3 

97.0 

97.8 

98.1 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

300 

•7.2 

91.1 

93.4 

94.6 

96.5 

97.2 

98.5 

98.7 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

200 

•7.2 

91.1 

93.4 

94.6 

96.5 

97.2 

98.5 

98.7 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

1 

100 

•7.3 

91.2 

93.5 

94.7 

96.6 

97.3 

98.6 

98.8 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

000 

•7.3 

91.2 

93.5 

94.7 

96.6 

97.3 

98.6 

98.8 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL 


ON  OBSERVATIONS 
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omnnin  vocxncm  •»' 


oauinc,  ABBEVILLE  K 


PBKanm>fl«  frequency  of  occurkercb  of  cbilihg  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


(RATI OB  HUMBR:  746930  STATION  MME:  FORT  BRAGG  AIR  DC 

LSI  TO  VIC:  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MORTO:  OCT  HOURS:  ALL 


CBILIHG 

n 

7 

08 

6 

08 

5 

OB 

4 

QK 

3 

VISIBILITY  IH 
OS  08 

2  1/2  2 

STATUTE 

QE 

1  1/2 

KILES 

OB 

1  1/4 

OB 

I 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

BO  OIL 

56.1 

59.1 

60.6 

61.2 

61.8 

61.9 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

QB  20000 

61.1 

64.4 

66.0 

66.7 

67.3 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.2 

OB 

18000 

61.1 

64.4 

66.0 

66.0 

67.4 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

08 

16000 

61.3 

64.6 

66.2 

66.9 

67.5 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.4 

OS 

14000 

61.6 

64.9 

66.5 

67.3 

67.9 

68.1 

68.2 

68.3 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.8 

08 

12000 

62.7 

66.1 

67.7 

68.5 

69.2 

69.3 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.9 

70.0 

08 

10000 

65.4 

69.1 

70.9 

71.8 

72.5 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

08 

9000 

65.7 

69.4 

71.2 

72.1 

72.9 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.8 

08 

8000 

60.2 

72.2 

74.1 

75.1 

76.0 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

77.0 

08 

7000 

69.0 

73.1 

75.0 

76.0 

76.9 

77.1 

77.3 

77.4 

77.4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.9 

08 

6000 

69.7 

74.0 

75.9 

76.9 

77.9 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.8 

78.9 

08 

5000 

71.0 

75.3 

77.3 

78.4 

79.4 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

08 

4500 

71.7 

76.1 

70.1 

79.3 

80.3 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.5 

OB 

4000 

72.9 

77.5 

79.6 

00.8 

81.9 

82.2 

02.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83.1 

OS 

3500 

73.5 

70.2 

80.3 

81.6 

82.8 

03.1 

83.3 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

84.0 

08 

1000 

75.0 

79.9 

02.2 

83.5 

84.8 

85.2 

85.4 

85.6 

85.6 

B5.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

08 

2500 

75.8 

00.0 

93.1 

84.5 

85.9 

86.2 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.2 

08 

2000 

76.7 

01.0 

04.1 

85.5 

87.0 

87.4 

87.7 

87.8 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.4 

08 

1800 

76.9 

01.9 

04.3 

85.7 

87.2 

87.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

08 

1500 

77.6 

02.0 

05.3 

86.9 

88.4 

88.8 

89.1 

89.3 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

89.9 

08 

1200 

70.1 

03.6 

86.2 

87.9 

89.6 

90.0 

90.4 

90.6 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.2 

OR 

1000 

70.3 

03.9 

86.0 

88.6 

90.5 

90.9 

91.4 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.1 

92.2 

08 

900 

70.3 

04.0 

87.0 

88.9 

90.8 

91.2 

91.8 

92.0 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

08 

800 

70.4 

04.2 

87.3 

89.3 

91.3 

91.8 

92.6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

08 

700 

70.6 

04.6 

07.0 

89.9 

91.9 

92.5 

93.6 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

08 

600 

70.7 

04.7 

00.0 

90.2 

92.4 

93.0 

94.3 

94.7 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.5 

08 

500 

70.7 

04.7 

88.2 

90.6 

93.0 

93.7 

95.2 

95.6 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.6 

08 

400 

70.7 

04.0 

00.3 

90.7 

93.4 

94.4 

96.1 

96.7 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.8 

08 

300 

70.7 

84.0 

88.3 

90.8 

93.6 

94.6 

96.5 

97.2 

97.3 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

98.8 

08 

200 

70.7 

04.0 

80.3 

90.8 

93.6 

94.6 

96.6 

97.3 

97.5 

98.1 

98.4 

98.4 

98.5 

98.7 

98.9 

99.3 

08 

100 

70.7 

04.0 

00.4 

90.8 

93.6 

94.6 

96.6 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.9 

- 

000 

70.7 

04.0 

80.4 

90.8 

93.6 

94.6 

96.6 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

98.8 

99.0 

99.4 

100.0 
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craHnm  location  •»> 
mnnc,  ymut  me 


PERCE HMD  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CBILI80  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


!  746930  STATION  KMC:  FONT  BRAQQ  AIR  SC 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


LSI 

TO  UTC: 

♦  5 

MOTH: 

NOV 

HOURS: 

00-02 

VISIBILITY  IS 

STATUTE 

MILES 

QE 

GR 

01 

QE 

08 

<3 K 

OR 

<28 

OR 

OB 

OR 

QE 

OR 

OR 

GR 

GE 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

56.0 

59.6 

61.0 

61.3 

62.2 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

63.0 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.6 

63.8 

58.2 

62.1 

63.6 

63.9 

64.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.6 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.3 

56.2 

62.1 

63.6 

63.9 

64.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.6 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.3 

56.2 

62.1 

63.6 

63.9 

64.9 

65.0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.2 

66.4 

56.4 

62.3 

63.6 

64.1 

65.1 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.9 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.7 

59.4 

63.3 

64.8 

65.1 

66.1 

66.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.7 

62.4 

66.4 

67.9 

68.2 

69.2 

69.3 

69.7 

69.7 

69.7 

70.1 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.7 

70.9 

63.1 

67.1 

66.6 

68.9 

69.9 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.8 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.6 

66.9 

71.0 

72.4 

72.8 

73.8 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.7 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.4 

67.3 

71.4 

72.9 

73.2 

74.2 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

75.1 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

75.7 

75.9 

66.0 

72.1 

73.6 

73.9 

74.9 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.8 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.6 

69.6 

73.9 

75.3 

75.7 

76.7 

76.8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.6 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.3 

70.9 

75.0 

76.6 

76.9 

77.9 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.8 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.3 

79.6 

72.4 

76.6 

76.1 

78.6 

79.6 

79.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.4 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.3 

73.1 

77.2 

76.8 

79.2 

80.2 

80.3 

80.7 

80.7 

80.7 

81.1 

81.4 

81.4 

81.7 

81.7 

81.8 

82.0 

73.6 

76.2 

79.9 

80.7 

81.8 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.7 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.3 

83.6 

74.4 

76.9 

80.6 

81.3 

83.0 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.9 

B4.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.8 

75.6 

80.0 

81.7 

82.6 

84.3 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

85.6 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.2 

86.4 

75.6 

60.0 

81.7 

82.6 

84.3 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

85.6 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.2 

86.4 

76.7 

61.4 

83.1 

84.0 

85.8 

86.0 

86.3 

86.4 

86.4 

87.1 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

77.4 

62.2 

83.9 

84.6 

86.7 

86.9 

87.2 

87.3 

87.3 

88.2 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.2 

76.0 

63.0 

64.7 

85.8 

87.7 

67.9 

88.3 

88.4 

88.4 

89.4 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.2 

90.4 

76.1 

63.2 

64.9 

86.0 

88.0 

88.3 

88.8 

88.9 

88.9 

89.9 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.7 

90.9 

76.1 

63.2 

64.9 

86.0 

88.0 

88.3 

88.8 

88.9 

88.9 

89.9 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.7 

90.9 

76.2 

83.3 

85.0 

86.2 

88.8 

89.1 

89.8 

89.9 

89.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.9 

76.7 

63.6 

85.4 

87.2 

89.9 

90.3 

91.2 

91.3 

91.3 

92.3 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

79.0 

84.1 

86.0 

88.0 

91.0 

91.9 

93.1 

93.4 

93.4 

94.8 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.8 

79.0 

84.1 

66.1 

88.4 

91.9 

92.8 

94.1 

94.9 

94.9 

96.4 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

79.0 

84.1 

66.1 

88.4 

92.1 

93.0 

94.3 

95.1 

95.1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

98.1 

98.3 

79.0 

64.1 

66.1 

88.4 

92.1 

93.0 

94.7 

95.4 

95.4 

97.2 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.7 

99.0 

79.0 

64.1 

86.1 

88.4 

92.1 

93.0 

94.7 

95.4 

95.4 

97.3 

97.8 

97.8 

98.1 

98.2 

99.1 

99.8 

79.0 

64.1 

66.1 

88.4 

92.1 

93.0 

94.7 

95.4 

95.4 

97.3 

97.8 

97.8 

98.1 

98.2 

99.1 

100.0 
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orawnm  location 
mranc,  asorvilu  bc 


PBRCBBTABB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIBQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnttTCB  HUMBER:  746930  8TATI0N  NAME:  FORT  BRAOG  AIR  RC 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  ROV  SOURS:  03-05 


cnuBo 

IR 

FEET 

SB 

7 

OR 

6 

5 

SB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IR 
OB  88 

2  1/2  2 

STATUTB 

OR 

1  1/2 

MILES 

6E 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

SB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

BO  CELL 

93.0 

56.1 

56.9 

57.4 

97.9 

59.4 

58.7 

59.4 

59.4 

59.9 

60.2 

60.3 

60.9 

60.9 

61.2 

61.3 

OB  20000 

99.  a 

99.1 

59.0 

59.9 

60.2 

60.8 

61.0 

61.8 

61.8 

62.2 

62.6 

62.7 

63.2 

63.2 

63.6 

63.9 

OR 

10000 

99.9 

59.1 

59.0 

59.9 

60.2 

60.8 

61.0 

61.8 

61.8 

62.2 

62.6 

62.7 

63.2 

63.2 

63.6 

63.9 

OS 

16000 

99.9 

59.1 

59.0 

59.9 

60.2 

60.8 

61.0 

61.8 

61.8 

62.2 

62.6 

62.7 

63.2 

63.2 

63.6 

63.9 

OR 

14000 

96.0 

59.3 

99.2 

60.0 

60.4 

61.0 

61.2 

62.0 

62.0 

62.4 

62.8 

62.9 

63.4 

63.4 

63.8 

64.1 

* 

12000 

96.4 

59.9 

59.7 

60.4 

60.9 

61.4 

61.7 

62.4 

62.4 

62.9 

63.2 

63.3 

63.9 

63.9 

64.2 

64.6 

OB 

10000 

99.7 

62.0 

62.9 

63.7 

64.1 

64.7 

64.9 

65.7 

65.7 

66.1 

66.4 

66.6 

67.2 

67.2 

67.6 

67.9 

08 

9000 

99.9 

62.2 

63.1 

63.9 

64.3 

64.9 

65.1 

65.9 

65.9 

66.3 

66.7 

66.8 

67.4 

67.4 

67.8 

68.1 

SR 

0000 

62.2 

64.9 

65.9 

66.9 

67.2 

67.8 

69.0 

68.8 

68.8 

69.2 

69.6 

69.7 

70.3 

70.3 

70.7 

71.0 

SR 

7000 

62.4 

65.1 

66.2 

67.1 

67.7 

68.2 

68.4 

69.2 

69.2 

69.7 

70.0 

70.1 

70.8 

70.8 

71.1 

71.4 

SR 

6000 

63.4 

66.1 

67.2 

69.1 

68.7 

69.2 

69.4 

70.2 

70.2 

70.7 

71.0 

71.1 

71.8 

71.8 

72.1 

72.4 

SR 

9000 

64.4 

67.1 

69.2 

69.1 

69.7 

70.2 

70.6 

71.3 

71.4 

71.9 

72.2 

72.3 

73.0 

73.0 

73.3 

73.7 

OS 

4900 

69.4 

69.1 

69.2 

70.2 

70.8 

71.3 

71.7 

72.4 

72.6 

73.0 

73.3 

73.4 

74.1 

74.1 

74.4 

74.8 

SR 

4000 

66.9 

69.7 

70.9 

71.9 

72.6 

73.1 

73.4 

74.2 

74.3 

74.8 

75.1 

75.2 

76.0 

76.0 

76.3 

76.7 

08 

3900 

67.9 

70.7 

71.9 

72.9 

73.6 

74.1 

74.4 

75.2 

75.3 

75.8 

76.1 

76.2 

77.0 

77.0 

77.3 

77.7 

SR 

3000 

69.9 

72.  C 

73.1 

74.2 

74.9 

75.4 

75.8 

76.6 

76.7 

77.1 

77.4 

77.6 

78.3 

78.3 

78.7 

79.0 

SR 

2900 

69.9 

73.1 

74.3 

75.4 

76.1 

76.7 

77.0 

77.8 

77.9 

78.3 

78.7 

78.8 

79.6 

79.6 

79.9 

80.2 

08 

2000 

70.9 

74.1 

75.3 

76.4 

77.1 

77.7 

78.2 

79.0 

79.1 

79.6 

79.9 

80.0 

80.8 

80.8 

81.1 

81.4 

SR 

1600 

70.9 

74.1 

75.3 

76.4 

77.1 

77.7 

78.2 

79.0 

79.1 

79.6 

79.9 

80.0 

80.8 

80.8 

81.1 

81.4 

SB 

1900 

71.6 

75.3 

76.6 

77.7 

78.3 

78.9 

79.4 

80.3 

80.4 

80.9 

81.2 

81.3 

82.1 

82.2 

82.6 

82.9 

SB 

1200 

72.3 

76.1 

77.4 

79.7 

79.4 

80.0 

80.6 

81.4 

81.7 

82.2 

82.6 

82.7 

83.4 

83.6 

83.9 

84.2 

SB 

1000 

72.6 

76.4 

79.0 

79.2 

90.1 

80.7 

81.3 

82.3 

82.6 

83.2 

83.6 

83.7 

84.6 

84.7 

85.0 

85.3 

SR 

900 

72.9 

76.0 

79.4 

79.7 

80.6 

81.1 

81.8 

82.8 

83.0 

83.7 

84.0 

84.1 

85.0 

85.1 

85.4 

85.8 

SB 

•00 

73.1 

77.0 

79.2 

90.6 

81.4 

82.1 

82.8 

83.8 

84.0 

84.7 

85.2 

85.3 

86.2 

86.3 

86.7 

87.0 

SR 

700 

73.2 

77.2 

79.6 

•1.1 

82.0 

83.0 

83.7 

84.7 

84.9 

85.6 

86.1 

86.2 

87.1 

87.2 

87.6 

87.9 

SR 

600 

73.4 

77.4 

79.9 

91.9 

92.9 

83.9 

85.3 

86.3 

86.6 

87.4 

88.2 

88.3 

89.2 

89.3 

89.7 

90.0 

SR 

900 

74.0 

79.0 

90.7 

83.2 

84.6 

85.9 

87.4 

88.6 

88.9 

89.9 

90.7 

90.8 

91.7 

91.9 

92.2 

92.7 

SR 

400 

74.0 

79.1 

•  1.0 

83.6 

85.1 

86.8 

88.7 

89.8 

90.1 

92.0 

92.8 

92.9 

93.8 

94.0 

94.3 

94.8 

SR 

300 

74.2 

79.3 

•1.2 

83.9 

85.4 

87.2 

89.2 

90.3 

90.7 

92.8 

93.6 

93.7 

94.7 

94.9 

95.4 

95.9 

SR 

200 

74.2 

79.3 

•1.2 

83.8 

•5.4 

87.2 

89.8 

90.9 

91.2 

93.8 

94.6 

94.8 

96.3 

96.6 

97.2 

98.0 

SR 

100 

74.2 

79.3 

•  1.2 

•3.8 

85.4 

87.2 

89.8 

91.0 

91.3 

94.0 

95.0 

95.3 

97.1 

97.3 

98.3 

99.4 

SR 

000 

74.2 

79.3 

•1.2 

83.8 

85.4 

87.2 

89.8 

91.0 

91.3 

94.0 

95.0 

95.3 

97.1 

97.3 

98.4 

100.0 

TOTAL 


900 
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wcxrx am 


FBCBBMI  mQUBCT  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MUM  r~T*r-  746930  STATICM  RARE:  FORT  BRASS  MR  EC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


1ST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MOV 

HOURS: 

06-08 

CBHJ0MB 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

n  j 

OB 

am 

OB 

QB 

OB 

08 

0E 

OB 

OB 

OB 

am 

GE 

OB 

OE 

OB 

OE 

FR  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL  1 

44.2 

47.4 

90.1 

51.1 

52.3 

52.4 

52.8 

53.1 

53.1 

53.6 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.4 

54.8 

20000 

45.7 

49.2 

92.4 

53.8 

55.2 

55.4 

55.8 

56.1 

56.1 

56.6 

57.1 

57.1 

57.6 

57.7 

57.8 

58.2 

10000 

49.7 

49.2 

92.4 

53.8 

55.2 

55.4 

55.8 

56.1 

56.1 

56.6 

57.1 

57.1 

57.6 

57.7 

57.8 

58.2 

OB 

10000 

49.7 

49.2 

52.4 

53.8 

55.2 

55.4 

55.8 

56.1 

56.1 

56.6 

57.1 

57.1 

57.6 

57.7 

57  e8 

58.2 

14000 

49.9 

49.4 

52.7 

54.0 

55.4 

55.7 

56.0 

56.3 

56.3 

56.8 

57.3 

57.3 

57.8 

57.9 

58.0 

58.4 

« 

12000 

46.9 

50.7 

54.0 

59.3 

56.8 

57.0 

57.3 

57.7 

57.7 

58.1 

58.7 

58.7 

59.1 

59.2 

59.3 

59.8 

H 

10000 

48.7 

52.8 

56.2 

57.8 

59.7 

59.9 

60.4 

60.8 

60.9 

61.4 

62.1 

62.1 

62.6 

62.7 

62.8 

63.2 

OB 

9000 

40.7 

52.9 

96.3 

57.9 

59.8 

60.0 

60.6 

60.9 

61.0 

61.6 

62.2 

62.2 

62.7 

62.8 

62.9 

63.3 

OB 

0000 

51.2 

55.9 

59.3 

61.2 

63.3 

63.6 

64.4 

64.9 

65.0 

65.6 

66.2 

66.2 

66.7 

66.8 

66.9 

67.3 

gg 

7000 

51.6 

96.2 

59.8 

61.7 

63.8 

64.0 

64.9 

65.4 

65.6 

66.1 

66.8 

66.8 

67.2 

67.3 

67.4 

6*.9 

OB 

0000 

92.7 

57.4 

61.1 

63.0 

65.1 

65.4 

66.3 

66.9 

67.0 

67.6 

68.2 

68.2 

68.7 

68.8 

68.9 

69.3 

3000 

93.6 

90.3 

62.0 

63.9 

66.1 

66.4 

67.3 

67.9 

68.0 

68.6 

69.2 

69.2 

69.7 

69.8 

69.9 

70.3 

QB 

4900 

94.2 

99.2 

63.0 

65.0 

67.3 

67.7 

68.6 

69.1 

69.2 

69.8 

70.4 

70.4 

70.9 

71.0 

71.1 

71.6 

4000 

59.9 

60.9 

64.7 

66.8 

69.2 

69.6 

70.4 

71.1 

71.2 

71.9 

72.6 

72.6 

73.0 

73.1 

73.2 

73.7 

OB 

3900 

56.0 

61.0 

64.9 

67.0 

69.6 

70.0 

70.9 

71.6 

71.7 

72.3 

73.0 

73.0 

73.4 

73.6 

73.7 

74.1 

« 

3000 

97.1 

62.3 

66.2 

68.3 

70.9 

71.3 

72.2 

72.9 

73.1 

73.8 

74.4 

74.4 

74.9 

75.0 

75.1 

75.6 

a. 

2900 

57.4 

62.7 

66.6 

68.8 

71.3 

71.9 

72.8 

73.7 

73.  9 

74.7 

75.3 

75.3 

75.8 

75.9 

76.0 

76.4 

(B 

2000 

98.1 

63.6 

67.6 

69.9 

72.6 

73.1 

74.1 

75.1 

75.3 

76.1 

76.9 

76.9 

77.3 

77.4 

77.6 

78.0 

1800 

98.1 

63.7 

67.7 

70.1 

72.8 

73.3 

74.3 

75.3 

75.6 

76.3 

77.1 

77.1 

77.6 

77.7 

77.8 

78.2 

OB 

1900 

59.7 

69.4 

69.6 

72.0 

74.7 

75.2 

76.4 

77.6 

77.8 

78.6 

79.3 

79.4 

79.9 

80.0 

80.1 

80.6 

OB 

1200 

99.9 

69.9 

70.1 

72.8 

75.6 

76.1 

77.4 

78.7 

76.9 

79.7 

80.4 

80.6 

81.0 

81.1 

81.2 

81.7 

1000 

60.0 

66.4 

70.9 

73.7 

76.6 

77.1 

78.6 

79.8 

80.0 

80.8 

81.6 

81.7 

82.1 

82.2 

82.3 

82.8 

OB 

900 

60.2 

67.0 

71.6 

74.3 

77.2 

77.9 

79.3 

80.6 

81.0 

81.8 

82.6 

82.7 

83.1 

83.2 

83.3 

83.8 

OB 

BOO 

60.3 

67.6 

72.3 

79.2 

78.2 

78.9 

80.3 

81.6 

82.1 

82.9 

83.7 

e:  8 

84.2 

84.3 

84.4 

84.9 

flB 

700 

60.4 

67.9 

72.8 

75.7 

76.8 

79.4 

81.0 

82.3 

82.9 

83.8 

84.6 

84.7 

85.1 

85.2 

85.6 

86.0 

« 

BOO 

60.7 

68.2 

73.4 

76.4 

79.9 

80.6 

82.3 

83.8 

84.4 

85.6 

86.4 

86.6 

87.0 

87.1 

87.4 

87.9 

OK 

900 

60.8 

68.6 

74.0 

77.0 

80.6 

81.6 

83.2 

84.9 

85.6 

86.9 

87.8 

87.9 

88.7 

88.8 

89.1 

89.6 

OB 

400 

60.9 

68.8 

74.2 

77.4 

81.3 

82.9 

85.6 

87.4 

88.1 

89.4 

90.4 

90.8 

91.7 

91.8 

92.1 

92.6 

(QB 

300 

60.9 

68.8 

74.2 

77.6 

81.6 

83.1 

86.3 

88.7 

89.4 

91.1 

92.3 

92.8 

93.7 

93.8 

94.4 

95.4 

OB 

200 

60.9 

68.8 

74.2 

77.6 

81.6 

83.1 

86.4 

89.0 

89.8 

91.4 

93.0 

93.4 

94.9 

95.1 

96.0 

98.0 

« 

100 

60.9 

68.8 

74.2 

77.6 

81.6 

83.1 

86.4 

89.0 

89.8 

91.4 

93.2 

93.7 

95.1 

95.7 

96.7 

99.4 

OB 

000 

60.9 

68.8 

74.2 

77.6 

81.6 

83.1 

86.4 

89.0 

89.8 

91.4 

93.2 

93.7 

95.1 

95.7 

96.7 

100.0 

TOM  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  900 
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onmnin  ucmo> 
mirac,  Mnmui  wc 


PKRCSHTAOB  FRBQUBMCY  OF  OCCURRENCE  OF  C1ILIIW  VERSUS  VISIBILITY 
HOI  HOURLY  OBSERVATION 


statics  whhi  746930  smnoH  HMB:  fort  brass  air  i*c 

LSI  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  SI  -  JUS  91 
MOUTH:  MOV  HOURS:  09-11 


CEILINO 

IB 

FEET 

7 

OB 

6 

08 

9 

OB 

4 

as 

3 

VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 

OB  08  6B  GS 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

as 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

GK 

1/4 

OE 

0 

HO  CEIL 

49.8 

48.8 

90.3 

91.6 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.2 

OB 

20000 

90.7 

94.6 

96.8 

98.2 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

am 

10000 

90.7 

94.6 

96.8 

98.2 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

OB 

16000 

90.7 

94.6 

96.8 

98.2 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

OR 

14000 

91.0 

94.9 

97.2 

98.7 

99.0 

59.1 

59.1 

59.2 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

OS 

12000 

92.7 

96.7 

99.4 

60.9 

61.2 

61.3 

61.3 

61.4 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

OE 

10000 

94.3 

98.6 

61.7 

63.4 

64.1 

64.3 

64.3 

64.4 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

OB 

9000 

94.6 

98.9 

62.0 

63.9 

64.6 

64.8 

64.8 

64.9 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

SB 

0000 

96.3 

61.2 

64.7 

66.9 

67.6 

67.8 

67.9 

68.4 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

SB 

7000 

96.8 

61.7 

69.1 

67.6 

68.3 

68.6 

68.7 

69.2 

69.3 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

SB 

6000 

97.9 

63.1 

66.6 

69.0 

69.8 

70.1 

70.2 

70.8 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

t71.1 

71.1 

71.2 

08 

9000 

98.7 

64.0 

67.7 

70.2 

71.3 

71.7 

71.8 

72.3 

72.4 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

02.7 

72.7 

72.8 

OE 

4900 

60.2 

69.8 

69.6 

72.3 

73.4 

73.8 

73.9 

74.4 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

SB 

4000 

61.3 

67.1 

71.0 

73.8 

75.0 

75.3 

75.4 

76.1 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

SB 

3900 

61.3 

67.1 

71.4 

74.2 

75.4 

79.6 

79.9 

76.6 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

SB 

3000 

62.2 

68.2 

72.7 

79.8 

77.2 

77.6 

77.8 

78.4 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

OB 

2900 

62.9 

69.0 

73.6 

76.7 

78.1 

78.7 

78.9 

79.6 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

CB 

2000 

63.7 

69.8 

74.3 

77.6 

79.2 

79.8 

80.0 

80.9 

81.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

OB 

1600 

63.9 

70.0 

74.6 

77.9 

79.7 

80.3 

80.6 

81.4 

81.6 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

08 

1900 

64.6 

70.8 

79.4 

78.9 

80.7 

81.6 

81.8 

82.7 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

OB 

1200 

69.4 

72.1 

77.0 

•0.8 

82.6 

63.6 

83.9 

85.0 

85.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

os 

1000 

69.9 

73.1 

78.0 

82.2 

84.4 

85.4 

85.8 

86.9 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

os 

900 

66.2 

73.4 

78.3 

82.6 

84.9 

85.9 

86.3 

87.4 

87.6 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

OB 

•00 

66.4 

73.7 

78.7 

82.9 

85.3 

86.3 

86.8 

88.0 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

86.4 

88.4 

88.4 

88.6 

OB 

700 

66.6 

73.8 

78.8 

•3.3 

86.0 

87.4 

88.0 

89.3 

89.4 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

OB 

600 

66.6 

73.8 

79.1 

•4.0 

87.1 

88.9 

89.6 

91.1 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

OB 

900 

66.6 

73.8 

79.2 

84.8 

87.9 

90.0 

91.3 

93.0 

93.2 

93.7 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

OB 

400 

66.6 

73.8 

79.2 

•9.2 

88.3 

90.7 

92.1 

94.4 

94.8 

95.4 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

OB 

300 

66.6 

73.8 

79.2 

89.2 

88.3 

90.8 

92.3 

95.2 

95.6 

96.8 

96.9 

96.9 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

OB 

200 

66.6 

73.8 

79.2 

85.2 

88.3 

90.8 

92.3 

95.2 

95.6 

97.0 

97.4 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.4 

OB 

100 

66.6 

73.8 

79.2 

85.2 

88.3 

90.8 

92.3 

95.2 

95.6 

97.0 

97.4 

97.4 

98.3 

98.8 

99.3 

100.0 

OB 

000 

66.6 

73.8 

79.2 

85.2 

88.3 

90.8 

92.3 

95.2 

95.6 

97.0 

97.4 

97.4 

98.3 

98.8 

99.3 

100.0 

TOTAL 


900 
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OrawrUR  LOCATION  •*• 

onmnc,  AaacviLu  ac 


percentage  frequency  of  occurrhicb  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


WBB  I— I  746930  STATION  RAIS:  FORT  BRASS  AIR  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LOT  TO  (RC: 

♦  5 

MONTH: 

MOV 

HOURS: 

12-14 

CTfffTj 

VISIBILITY  IR 

STATUTE  MILES 

OR 

01 

SB 

SR 

SB 

SB 

GE 

G8 

SB 

GB 

GE 

GE 

GE 

SB 

GB 

GB 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

52.1 

53.4 

53.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

a 

20000 

00.3 

02.0 

62.6 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

□ 

10000 

00.3 

62.0 

62.6 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

a 

10000 

00.0 

62.2 

62.0 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

am 

14000 

01.4 

63.3 

63.9 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

« 

12000 

02.0 

64.9 

65.4 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

on 

10000 

60.2 

60.7 

69.3 

70.1 

70.1 

70.1 

7'.  1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

SR 

9000 

66.3 

60.0 

69.4 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

am 

0000 

69.6 

72.7 

73.6 

74.4 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

am 

7000 

69.0 

73.0 

74.1 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

«■ 

0000 

70.1 

73.4 

74.0 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

SB 

5000 

70.0 

74.1 

75.6 

76.6 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

am 

4500 

73.2 

76.0 

70.3 

79.7 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

am 

4000 

74.0 

77.6 

79.2 

00.6 

01.2 

01.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

am 

3500 

75.1 

70.0 

00.4 

01.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

SB 

3000 

76.1 

00.1 

02.1 

03.7 

04.3 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

CB 

2500 

77.0 

01.0 

03.0 

04.6 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

am 

2000 

70.3 

02.6 

04.7 

06.3 

87.2 

07.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

am 

1000 

70.0 

03.0 

05.4 

07.1 

88.0 

80.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

am 

1500 

79.6 

04.0 

00.6 

00.3 

89.2 

89.2 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

« 

1200 

79.0 

04.3 

07.0 

09.2 

90.7 

90.7 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

«■ 

1000 

00.0 

04.9 

87.9 

90.4 

92.1 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

01 

900 

00.0 

04.9 

07.9 

90.6 

92.2 

92.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

01 

000 

00.0 

04.9 

08.0 

90.9 

93.0 

93.2 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

01 

700 

00.0 

04.9 

80.0 

91.2 

93.0 

94.2 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.8 

95.8 

« 

000 

00.0 

04.9 

00.0 

91.3 

93.9 

94.4 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

m 

500 

00.3 

05.2 

00.6 

92.7 

95.4 

96.0 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

am 

400 

00.3 

05.2 

88.7 

92.9 

95.7 

96.3 

98.1 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

am 

300 

00.3 

05.2 

00.7 

92.9 

95.7 

96.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

am 

200 

00.3 

05.2 

80.7 

92.9 

95.7 

96.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

100 

00.3 

05.2 

80.7 

92.9 

95.7 

96.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

000 

00.3 

05.2 

80.7 

92.9 

95.7 

96.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

OF  OBSERVATIONS 
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onmnag  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  CP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

unrcmc,  Asheville  nc  from  bouhly  observations 


snnoM  i 

■UMBER] 

746930 

STATIC*  NAME:  FORT 

BRAGG  AIN  NC 

PERIOD 

OF  RECORD:  JUL  81  - 

Jim  91 

LST  TO  UTCs 

♦  5 

NORTH: 

NOV 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN  i 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

52.8 

53.7 

54.3 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

(ft 

20000 

62.3 

63.7 

64.4 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

CK 

18000 

62.6 

63.9 

64.7 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

ON 

16000 

62.7 

64.0 

64.8 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OB 

14000 

63.4 

64.9 

65.8 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OE 

12000 

64.3 

65.8 

66.7 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

10000 

68.2 

69.8 

70.8 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OE 

9000 

68.7 

70.2 

71.2 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OE 

8000 

71.9 

73.7 

74.9 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

.6.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OE 

7000 

72.4 

74.4 

75.7 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

75.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OE 

6000 

73.1 

75.1 

76.3 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

5000 

74.4 

76.4 

77.9 

78.8 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

■>9.3 

79.3 

79.3 

OB 

4500 

76.6 

78.6 

80.0 

80.9 

81.4 

81.4 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OE 

4000 

77.7 

79.7 

81.1 

82.1 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

3500 

78.6 

80.6 

82.0 

83.0 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OE 

3000 

81.4 

83.7 

85.4 

86.8 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87. B 

87.8 

87.8 

OE 

2500 

82.1 

84.7 

86.6 

88.0 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

2000 

83.8 

86.3 

88.3 

89.8 

90.6 

90.7 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

1800 

83.8 

86.4 

88.4 

90.0 

90.8 

90.9 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1500 

84.1 

87.3 

89.3 

91.0 

92.0 

92.2 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

1200 

84.2 

87.6 

09.9 

91.7 

92.9 

93.1 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

1000 

84.2 

87.6 

89.9 

91.7 

93.1 

93.3 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

900 

84.2 

87.6 

89.9 

91.7 

93.1 

93.3 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OE 

800 

84.4 

87.8 

90.1 

91.9 

93.4 

93.7 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OE 

700 

84.8 

88.1 

90.4 

92.2 

93.9 

94.1 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OE 

600 

84.8 

88.1 

90.4 

92.6 

94.2 

94.6 

95.4 

95-7 

95-8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

500 

85.1 

88.4 

91.0 

93.3 

95.1 

95.4 

96.6 

97-1 

97. 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OE 

400 

85.1 

88.4 

91.0 

93.7 

95.7 

96.0 

97.1 

97.9 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

300 

85.1 

88.4 

91.1 

93.9 

96.0 

96.3 

97.4 

98.3 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

OE 

200 

85.1 

88.4 

91.1 

93.9 

96.0 

96.3 

97.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

OB 

100 

85.1 

88.4 

91.1 

93.9 

96.0 

96.3 

97.4 

98.6 

99-0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

OB 

000 

85.1 

88.4 

91.1 

93.9 

96.0 

96.3 

97.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  900 
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omniM  location 
USATITK,  ASHEVILLE  PC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRHICB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


nmol  NUMBER:  746930  STATION  RMS:  FORT  BRAGG  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORD:  JUT.  61  -  JUN  91 


L8T  *0  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

BOV 

HOURS: 

18-20 

csrr.nn 

VISIBILITY  IN 

statute 

MTT.RH 

IH 

G8 

GB 

GB 

as 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

57.6 

56.8 

59.7 

so.o 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

m 

20000 

62.6 

63.6 

64.7 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

m 

1B000 

62.7 

63.9 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

om 

16000 

62.7 

63.9 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

14000 

63.2 

64.4 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

« 

12000 

64.4 

65.7 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66 .9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

«B 

10000 

68.2 

69.4 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70  9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GK 

9000 

68.8 

70.0 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OB 

•000 

72.1 

73.3 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

7000 

72.2 

73.4 

74.7 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

■ 

6000 

72.9 

74.1 

75.3 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

5000 

74.0 

75. 

77.1 

77.8 

78.1 

71 . 1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

4500 

77.2 

79.0 

80.3 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

61.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

QB 

4000 

76.7 

80.6 

82.1 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

3500 

79.6 

81.7 

•3.2 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB 

3000 

82.8 

•5.1 

86.9 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

2500 

•3.4 

85.6 

87.6 

88.7 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

2000 

84.7 

87.3 

89.6 

90.9 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

1600 

84.7 

87.3 

89.6 

90.9 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

at 

1500 

84.8 

87.4 

89.8 

91.4 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

« 

1200 

•5.1 

87.8 

90.2 

92.0 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

m 

1000 

•5.3 

08*1 

90.6 

92.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

900 

85.4 

•8.2 

90.7 

92.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.9 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

at 

600 

•5.7 

•8.4 

90.9 

>2.7 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

700 

86.0 

88.8 

91.3 

93.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

600 

86.0 

88.8 

91.3 

93.1 

94.3 

94.4 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

«B 

500 

86.1 

•8.9 

91.7 

93.4 

95.0 

95.2 

95.7 

96.1 

96.1 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

400 

86.1 

88.9 

91.9 

93.8 

95.8 

96.0 

96.8 

97.4 

97.4 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

300 

66.1 

•8.9 

91.9 

93.8 

95.9 

96.2 

97.1 

97.8 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

200 

•6.1 

88.9 

91.9 

93.8 

95.9 

96.2 

97.1 

97.8 

97.8 

S3.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

08 

100 

86.1 

88.9 

91.9 

93.8 

95.9 

96.2 

97.1 

97.8 

97.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

m 

000 

•6.1 

88.9 

91  .9 

93.8 

95.9 

96.2 

97.1 

97.8 

97.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  BUMER  OP  OBSERVATIONS  900 

D  -  2  -  97 
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> 


ommN  LOCATION  *A* 

uaivmc,  asbevxlle  ik 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  CP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  SAME:  FORT  BRASS  AIN  HC 
LSI  TO  UPC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 
M0N79:  NOV  HOURS:  21-23 


CEILINO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN|aBSB6BCECS0E<88EGEGE<»BGBaBGBGB 
FEET  |  7  6  S  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4 


NO  CEIL 

59.6 

62.2 

62.8 

63.6 

63.8 

64.2 

64.2 

OE  20000 

61.7 

64.2 

65.0 

66.0 

66.2 

66.7 

66.7 

OE 

18000 

61.7 

64.2 

65.0 

66.0 

66.2 

66.7 

66.7 

6E 

16000 

61.7 

64.2 

65.0 

66.0 

66.2 

66.7 

66.7 

OK 

14000 

61.9 

64.4 

65.2 

66.2 

66.4 

66.9 

66.9 

OE 

12000 

63.4 

66.0 

66.6 

67.8 

68.0 

68.4 

68.4 

OE  10000 

66.2 

68.9 

69.8 

70.8 

71.1 

71.6 

71.6 

OE 

9000 

66.6 

69.4 

70.3 

71.3 

71.7 

72.1 

72.1 

OE 

•000 

70.0 

73.0 

73.9 

74.9 

75.2 

75.7 

75.7 

OX 

7000 

70.1 

73.1 

74.0 

75.0 

75.3 

75.8 

75.8 

OE 

6000 

70.9 

73.9 

74.8 

75.8 

76.2 

76.7 

76.7 

OX 

5000 

72.7 

76.1 

77.1 

78.4 

79.1 

79.6 

79.6 

OE 

4500 

73.8 

77.3 

78.4 

79.8 

60.4 

80.9 

81.0 

ex 

4000 

75.6 

79.3 

80.7 

82.1 

82.9 

63.3 

83.4 

OB 

3500 

76.6 

80.1 

81.4 

83.0 

83.8 

84.2 

84.3 

OE 

3000 

77.9 

61.7 

83.1 

84.7 

85.8 

86.2 

86.4 

OB 

2500 

78.8 

82.7 

84.1 

85.7 

87.1 

87.6 

87.8 

OE 

2000 

79.9 

84.2 

85.8 

87.3 

88.9 

89.3 

69.6 

OE 

1800 

79.9 

84.2 

85.8 

87.3 

88.9 

89.3 

89.6 

OE 

1500 

80.7 

85.2 

87.1 

88.8 

90.7 

91.1 

91.3 

OE 

1200 

80.8 

85.4 

87.3 

89.2 

91.2 

91.7 

91.9 

OE 

1000 

81.2 

85. 9 

87.8 

89.8 

91.9 

92.3 

92.7 

OB 

900 

81.3 

86.0 

87.9 

89.9 

92.1 

92.6 

92.9 

OE 

800 

81.3 

86.0 

•7.9 

89.9 

92.1 

92.7 

93.0 

OE 

700 

•1.6 

86.2 

88.4 

90.7 

93.0 

93.6 

93.9 

OB 

600 

81.6 

86.2 

88.4 

90.7 

93.2 

93.8 

94.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

93.2 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.4 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.6 

93.6 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

94.8 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

500 

•2.0 

86.9 

89.1 

91.3 

94.4 

95.0 

96.2 

97.1 

97.1 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

OE 

400 

82.1 

87.1 

89.3 

91.6 

94.8 

95.4 

96.8 

97.7 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

OE 

300 

82.1 

87.1 

89.3 

91.7 

95.1 

95.8 

97.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

CE 

200 

82.1 

87.1 

89.3 

91.7 

95.1 

95.8 

97.4 

98.4 

98.6 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

OE 

100 

•2.1 

87.1 

•9.3 

91.7 

95.1 

95.8 

97.4 

98.4 

98.6 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

97.8 
98.6 
99.3 

99.8 

99.9 


E  000 


•2.1  87.. 


89.3  91.7  95.1  95.8  97.4  98.4  98.6  99.1  99.3  99.6  99.7  99.7  99.9 


TOTAL  Bissau  OF  OBSERVATIONS  900 


D  -  2  -  98 


OB 

0 


64.6 

67.0 

67.0 

67.0 

67.2 

68.8 

71.9 
72.4 
76.0 

76.1 
77.0 

79.9 

81.3 

83.8 

84.7 

86.8 

88.1 

89.9 
89.9 

92.1 

92.8 

93.7 

93.9 

94.2 
95.1 

95.4 

97.9 

98.7 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 
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anuawa  uoncn 

BMRIK,  ASHEVILLE  IK 


PHCUmua  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUMEN:  746930  STATION  RAM:  FORT  BRAOG  AIN  NC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CEIL  DM 

■  1 
FEET  | 

GB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GB  GB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

52.8 

55.0 

56.1 

56.8 

57.2 

57.3 

57.4 

57.6 

57.6 

57.8 

57.9 

57.9 

58.0 

58.1 

58.1 

58.2 

a  20000 

57.2 

59.7 

61.1 

61.9 

62.3 

62.5 

62.6 

62.7 

62.8 

62.9 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.5 

OB 

10000 

57.2 

59.8 

61.1 

61.9 

62.3 

62.5 

62.6 

62.8 

62.8 

63.0 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.4 

63.5 

OB 

16000 

57.2 

59.8 

61.1 

62.0 

62.4 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

63.0 

63.2 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

63.6 

m 

14000 

57.7 

60.3 

61.6 

62.5 

62.9 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.5 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

at 

12000 

58.8 

61.5 

62.9 

63.8 

64.2 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.4 

as 

10000 

61.8 

64.6 

66.1 

67.1 

67.6 

67.8 

67.9 

68.1 

68.1 

68.3 

68.5 

66.5 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

OB 

9000 

62.1 

64.9 

66.5 

67.4 

68.0 

68.2 

68.3 

68.5 

68.5 

68.7 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.2 

69.3 

01 

0000 

65.0 

68.2 

69.9 

71.0 

71.6 

71.8 

72.0 

72.3 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

73.1 

Cl 

7000 

65.3 

68.6 

70.3 

71.4 

72.1 

72.3 

72.5 

72.7 

72.8 

72.9 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

as 

6000 

66.1 

69.4 

71.2 

72.3 

73.0 

73.2 

73.4 

73.7 

73.7 

73.9 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

4 

74.5 

OB 

5000 

67.3 

70.7 

72.6 

73.8 

74.7 

74.9 

75.1 

75.4 

75.4 

75.6 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

,76.0 

76.2 

OK 

4500 

68.9 

72.5 

74.4 

75.7 

76.6 

76.8 

77.1 

77.3 

77.4 

77.6 

77  .7 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.2 

01 

4000 

70.3 

73.9 

76.0 

77.3 

78.3 

78.5 

78.8 

79.0 

79.1 

79.3 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

01 

3500 

71.0 

74.6 

76.8 

78.1 

79.1 

79.4 

79.6 

79.9 

79.9 

80.1 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.6 

80.8 

m 

3000 

72.5 

76.4 

78.7 

•0.2 

81.3 

81.6 

81.8 

82.1 

82.2 

82.4 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

08 

2500 

73.3 

77.2 

79.5 

81.1 

82.4 

82.7 

82.9 

83.2 

83.3 

83.5 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

d 

2000 

74.4 

78.5 

80.9 

82.6 

83.9 

84.2 

84.6 

85.0 

85.0 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

01 

1000 

74.4 

78.6 

•1.1 

82.8 

84.1 

84.5 

84.8 

85.2 

85.3 

85.5 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.2 

01 

1500 

75.2 

79.6 

•2.2 

84.0 

85.4 

85.8 

86.2 

86.7 

86.7 

87.0 

87.2 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.7 

OB 

1200 

75.6 

80.2 

•2.9 

84.9 

86.5 

86.8 

87.3 

87.8 

87.9 

88.2 

88.4 

88.5 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

m 

1000 

75.9 

80.7 

83.5 

•5.6 

87.4 

87.8 

88.3 

88.8 

88.9 

89.3 

89.5 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

01 

900 

76.1 

80.9 

•3.7 

85.9 

87.7 

88.1 

88.7 

89.2 

89.3 

89.7 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

01 

•00 

76.2 

•1.1 

84.0 

86.3 

88.2 

88.6 

89.3 

89.8 

89.9 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

91.1 

01 

700 

76.3 

81.3 

84.3 

86.7 

88.8 

89.4 

90.2 

90.7 

90.9 

91.3 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

« 

600 

76.5 

•1.4 

84.5 

•7.2 

89.4 

90.1 

91.1 

91.7 

91.9 

92.4 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

93.0 

93.2 

OB 

500 

76.7 

81.7 

85.0 

88.0 

90.5 

91.4 

92.6 

93.5 

93.7 

94.4 

94.7 

94.7 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

OB 

400 

76.8 

81.8 

85.2 

88.3 

91.1 

92.1 

93.7 

94.8 

95.0 

95.9 

96.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.9 

01 

300 

76.8 

•1.8 

85.2 

88.4 

91.3 

92.4 

94.1 

95.3 

95.6 

96.6 

97.0 

97.1 

97.5 

97.5 

97.8 

98.0 

OB 

200 

76.8 

•  1.8 

85.2 

88.4 

91.3 

92.4 

94.2 

95.5 

95.8 

97.0 

97.4 

97.6 

98.2 

98.3 

98.7 

99.2 

m 

100 

76.8 

•  1.8 

85.2 

88.4 

91.3 

92.4 

94.2 

95.5 

95.8 

97.0 

97.5 

97.7 

98.4 

98.6 

99.1 

99.8 

at 

000 

76.8 

81.8 

85.2 

88.4 

91.3 

92.4 

94.2 

95.5 

95.8 

97.0 

97.5 

97.7 

98.4 

98.6 

99.1 

100.0 

TOTAL  RUBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


D  -  2  -  99 
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onmnn  location  -a 


Dstntnc,  ashevxllb  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  OP  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


innCi  HUMBER:  746930  STATION  KANE:  PORT  BRAGG  AIR  HC 

LSI  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

PER 

am 

7 

OE 

6 

88 

9 

SB 

4 

VISIBILITY  18  STATUTE  MILES 

08  GB  GB  SB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

mo 

czn. 

99.9 

97.2 

98.2 

98.7 

99.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

am 

20000 

98.6 

60.2 

61.2 

61.7 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

am 

18000 

98.6 

60.2 

61.2 

61.7 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

am 

16000 

98.6 

60.2 

61.2 

61.7 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

am 

14000 

99.3 

61.0 

62.0 

62.9 

63.0 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

OB 

12000 

60.0 

61.7 

62.7 

63.3 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

cm 

10000 

62.9 

64.7 

69.7 

66.2 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

HE 

9000 

63.0 

64.9 

69.9 

66.4 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

OB 

8000 

66.1 

67.9 

69.0 

69.6 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.5 

70.5 

70.7 

70.7 

8B 

7000 

66.6 

68.9 

69.6 

70.1 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

OE 

6000 

68.3 

70.1 

71.2 

71.7 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

g| 

9000 

69.9 

71.9 

72.6 

73.2 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

OE 

4900 

70.4 

72.6 

73.7 

74.2 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

am 

4000 

73.0 

79.3 

76.4 

77.1 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

OK 

3900 

73.9 

76.9 

77.6 

78.3 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

am 

3000 

79.1 

78.0 

79.3 

80.2 

80.9 

80.9 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.6 

81.6 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

am 

2900 

76.0 

79.0 

80.4 

81.9 

82.7 

83.0 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

am 

2000 

77.1 

80.1 

81.9 

82.6 

83.8 

84.1 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

am 

1800 

77.2 

80.2 

81.6 

83.0 

84.2 

84.6 

89.0 

85.0 

85.0 

89.0 

85.3 

85.3 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

am 

1900 

78.3 

81.3 

82.7 

84.1 

89.9 

86.0 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.7 

86.7 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

°* 

1200 

78.6 

81.6 

83.0 

84.8 

86.3 

86.8 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.9 

87.9 

88.2 

88.2 

OB 

1000 

79.0 

82.1 

83.6 

89.9 

87.2 

87.7 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

OE 

900 

79.1 

82.2 

83.7 

89.7 

87.3 

87.8 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

OE 

800 

79.9 

82.9 

84.1 

86.1 

87.7 

88.3 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.3 

89.3 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

OK 

700 

79.9 

82.9 

84.6 

86.6 

88.7 

89.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

am 

600 

80.0 

83.0 

84.7 

87.0 

89.3 

89.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.7 

91.7 

92.1 

92.1 

92.4 

92.4 

am 

900 

80.2 

83.3 

89.0 

87.4 

89.9 

90.9 

92.2 

92.3 

92.5 

92.8 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

OE 

400 

80.3 

83.7 

89.9 

88.2 

90.8 

91.7 

93.4 

93.6 

93.8 

94.1 

94.5 

94.5 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

OE 

300 

80.3 

83.7 

89.9 

88.2 

90.8 

91.7 

93.6 

94.0 

94.2 

95.0 

95.3 

95.3 

96.1 

96.1 

96.5 

96.5 

OE 

200 

80.3 

83.7 

89.9 

88.2 

90.8 

91.7 

93.6 

94.2 

94.6 

95.4 

96.0 

96.0 

97.0 

97.0 

97.4 

97.4 

OE 

100 

80.3 

83.7 

89. S 

88.2 

90.8 

91.7 

93.6 

94.2 

94.6 

95.5 

96.1 

96.1 

97.5 

97.7 

98.2 

99.1 

OB 

000 

80.3 

83.7 

89.9 

88.2 

90.8 

91.7 

93.6 

94.2 

94.6 

95.5 

96.1 

96.1 

97.6 

98.0 

98.5 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  920 
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FBCBIBa  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CBI1IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUMEN:  746930  STATION  KMC :  FORT  BRAGG  AIR  RC 

L8T  TO  IRC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RBOORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


cnuH 

m 

CS 

7 

OB 

6 

OE 

9 

SB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
6B  (SB  GS  (2  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

OE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

BO  CEIL 

91.9 

92.2 

92.9 

53.4 

54.3 

54.5 

54.8 

55.0 

55.0 

55.6 

55.8 

55.8 

56.2 

56.2 

56.4 

56.7 

m 

20000 

94.7 

59.9 

96.1 

56.7 

57.5 

57.8 

98.1 

58.3 

58.3 

58.8 

59.1 

59.1 

59.5 

59.5 

59.6 

59.9 

OB 

18000 

94.7 

99.9 

96.1 

56.7 

57.5 

97.8 

58.1 

58.3 

58.3 

58.8 

59.1 

59.1 

59.5 

59.5 

59.6 

59.9 

CB 

16000 

94.7 

99.9 

96.1 

56.7 

57.5 

57.8 

58.1 

58.3 

58.3 

58.8 

59.1 

59.1 

59.5 

59.5 

59.6 

59.9 

01 

14000 

94.7 

99.9 

56.1 

56.7 

57.5 

57.8 

58.1 

58.3 

58.3 

58.8 

59.1 

59.1 

59.5 

59.5 

59.6 

59.9 

m 

12000 

99.3 

96.0 

56.7 

57.2 

58.2 

58.4 

58.7 

59.0 

59.0 

59.5 

59.7 

59.7 

60.2 

60.2 

60.3 

60.6 

(M 

10000 

60.0 

60.8 

61.9 

62.0 

63.0 

63.2 

63.5 

63.7 

63.7 

64.3 

64.5 

64.5 

64.9 

64.9 

65.0 

65.4 

m 

9000 

60.3 

61.0 

61.7 

62.2 

63.2 

63.4 

63.7 

64.0 

64.0 

64.5 

64.7 

64.7 

65.1 

65.1 

65.3 

65.6 

SB 

8000 

64.2 

64.9 

65.8 

66.3 

67.3 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.6 

68.8 

68.8 

69.3 

69.3 

69.4 

69.7 

SB 

7000 

64.8 

69.6 

66.4 

67.0 

68.0 

68.2 

68.5 

68.7 

68.7 

69.3 

69.5 

69.5 

69.9 

69.9 

70.0 

70.4 

« 

6000 

69.6 

66.3 

67.2 

67.8 

68.7 

68.9 

69.3 

69.5 

69.5 

70.0 

70.2 

70.2 

70.7 

70.7 

70.8 

71.1 

m 

9000 

66.8 

67.9 

68.4 

68.9 

69.9 

70.1 

70.5 

70.7 

70.7 

71.2 

71.4 

71.4 

71.9 

71.9 

72.0 

72.3 

m 

4900 

68.1 

68.9 

69.8 

70.4 

71.4 

71.7 

72.0 

72.2 

72.2 

72.7 

73.0 

73.0 

73.4 

73.4 

73.5 

73.8 

OB 

4000 

69.7 

70.7 

71.7 

72.3 

73.5 

73.7 

74.2 

74.6 

74.6 

75.1 

75.5 

75.5 

75.9 

75.9 

76.2 

76.5 

Ol 

3900 

70.2 

71.3 

72.3 

73.1 

74.4 

74.6 

75.0 

75.6 

75.6 

76.1 

76.4 

76.4 

76.9 

76.9 

77.2 

77.5 

« 

3000 

71.2 

72.3 

73.4 

74.2 

75.9 

76.1 

76.7 

77.2 

77.2 

77.7 

78.1 

78.1 

78.5 

78.5 

78.8 

79.2 

at 

2900 

71.6 

72.9 

74.0 

74.8 

76.8 

77.1 

77.6 

78.2 

78.2 

78.7 

79.0 

79.0 

79.6 

79.6 

79.9 

80.2 

OB 

2000 

73.1 

74.6 

76.1 

77.0 

78.9 

79.4 

79.9 

80.5 

80.5 

81.0 

81.3 

81.3 

82.0 

82.0 

82.3 

82.6 

OB 

1800 

73.1 

74.6 

76.1 

77.1 

79.0 

79.5 

80.0 

60.6 

80.6 

81.1 

81.4 

81.4 

82.1 

82.1 

82.4 

82.7 

OB 

1900 

73.9 

79.4 

76.9 

77.9 

79.9 

80.6 

81.2 

81.8 

81.8 

82.3 

82.6 

82.6 

83.3 

83.3 

83.6 

83.9 

« 

1200 

74.3 

76.2 

77.7 

78.9 

81.2 

81.9 

82.7 

83.3 

83.3 

84.0 

84.4 

84.4 

85.0 

85.0 

85.5 

85.8 

m 

1000 

74.6 

76.7 

78.2 

79.4 

81.8 

82.6 

83.7 

84.4 

84.4 

85.1 

85.5 

85.5 

86.1 

86.1 

86.5 

86.9 

OB 

900 

74.7 

76.8 

78.3 

79.5 

81.9 

82.7 

83.8 

84.5 

84.5 

85.3 

85.7 

85.7 

86.3 

86.3 

86.8 

87.1 

CB 

800 

79.0 

77.3 

78.8 

80.0 

82.4 

83.3 

84.4 

85.0 

85.0 

86.0 

86.3 

86.3 

87.0 

87.0 

87.4 

87.7 

OB 

700 

79.4 

77.6 

79.4 

81.1 

83.7 

84. 8 

85.9 

86.5 

86.5 

87.5 

87.8 

87.8 

88.5 

88.5 

88.9 

89.3 

m 

800 

79.8 

78.1 

79.9 

81.8 

84.5 

85.6 

87.1 

87.7 

87.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.8 

89.8 

90.2 

90.6 

at 

900 

79.8 

78.1 

79.9 

82.2 

85.2 

86.8 

88.4 

89.0 

89.1 

90.4 

90.8 

90.8 

91.5 

91.5 

92.0 

92.3 

OB 

400 

79.9 

78.2 

80.2 

82.6 

89.8 

87.3 

90.0 

90.8 

90.9 

92.3 

92.6 

92.6 

93.5 

93.5 

93.9 

94.2 

OB 

300 

79.9 

78.2 

80.3 

82.7 

85.9 

87.4 

90.2 

91.3 

91.4 

93.1 

93.7 

93.8 

94.9 

94.9 

95.5 

96.3 

m 

200 

79.9 

78.3 

80.9 

82.8 

86.1 

87.6 

90.4 

92.0 

92.1 

93.7 

94.9 

95.0 

96.4 

96.4 

97.1 

97.8 

m 

100 

79.9 

78.3 

80.5 

82.8 

86.1 

87.6 

90.4 

92.0 

92.1 

93.7 

95.0 

95.1 

96.9 

96.9 

97.5 

98.6 

« 

000 

79.9 

78.3 

80.5 

82.8 

86.1 

87.6 

90.4 

92.0 

92.1 

93.7 

95.0 

95.1 

96.9 

97.2 

98.2 

100.0 

TOM 
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omniM  location  percehtaok  frjbqubuct  or  occurrence  or  cbilihg  versus  visibility 

onramc,  ashevtlle  rc  from  hourly  observations 


STATION  NQrant:  746930  STATION  HAKE:  FORT  BRACG  AIR  RC 

LST  TO  UTC-.  ♦  5 


PERIOD  cr  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
NORTH:  DEC  HOURS:  06-08 


CKILINB 

IN 

OS 

6 

OR 

5 

CE 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IH 

OE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  NILES 
OE  GE 

1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OS 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

OE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

ho  on. 

46.1 

46.9 

48.3 

49.2 

50.2 

50.3 

50.5 

50.9 

50.9 

51.4 

52.0 

52.0 

52.2 

52.3 

52.4 

53.0 

SR  20000 

49.4 

90.2 

91.6 

52.7 

53.6 

53.7 

54.0 

54.4 

54.4 

54.8 

55.6 

55.6 

55.8 

55.9 

56.0 

56.8 

OR 

10000 

49.4 

90.2 

51.8 

52.7 

53.6 

53.7 

54.0 

54.4 

54.4 

54.8 

55.6 

55.6 

55.0 

55.9 

56.0 

56.8 

OR 

16000 

49.7 

50.9 

52.1 

53.0 

54.0 

54.1 

54.3 

54.7 

54.7 

55.2 

55.9 

55.9 

56.1 

56.2 

56.4 

57.1 

OR 

14000 

90.4 

51.1 

52.8 

53.6 

54.6 

54.7 

54.9 

55.4 

55.4 

55.8 

56.6 

56.6 

56.8 

56.9 

57.0 

57.8 

OR 

12000 

50.7 

91.5 

53.1 

54.0 

54.9 

55.0 

55.3 

55.7 

55.7 

56.1 

56.9 

56.9 

57.1 

57.2 

57.3 

50.1 

OR 

10000 

93.2 

94.1 

55.6 

56.8 

57.8 

57.9 

58.1 

58.5 

58.5 

59.0 

59.7 

59.7 

59.9 

60.0 

60.2 

60.9 

OR 

9000 

54.0 

54.6 

56.6 

57.5 

58.5 

58.6 

58.8 

59.3 

59.3 

59.7 

60.5 

60.5 

60.7 

60.8 

60.9 

61.7 

OR 

0000 

57.7 

96.6 

60.6 

61.6 

62.5 

62.6 

62.9 

63.3 

63.3 

63.8 

64.6 

64.7 

64.9 

65.0 

65.1 

65.9 

OR 

7000 

56.3 

99.9 

61.2 

62.2 

63.2 

63.3 

63.5 

64.0 

64.0 

64.5 

65.3 

65.4 

65.6 

65.7 

65.8 

66.7 

at 

6000 

99.2 

60.4 

62.1 

63.1 

64.1 

64.2 

64.4 

64.8 

64.8 

65.4 

66.1 

66.2 

66.4 

66.6 

66.7 

67.5 

OR 

9000 

61.5 

62.6 

64.6 

65.6 

66.6 

66.7 

67.0 

67.4 

67.4 

68.0 

68.7 

68.8 

69.1 

69.2 

69.3 

70.1 

OR 

4500 

63.2 

64.9 

66.4 

67.5 

68.6 

68.7 

69.2 

69.6 

69.6 

70.1 

70.9 

71.0 

71.2 

71.3 

71.4 

72.3 

OR 

4000 

64.9 

69.6 

66.0 

69.2 

70.4 

70.7 

71.1 

71.6 

71.6 

72.1 

72.9 

73.0 

73.2 

73.3 

73.4 

74.3 

ok 

3900 

69.6 

67.4 

69.6 

70.6 

72.0 

72.3 

73.0 

73.5 

73.5 

74.0 

74.8 

74.9 

75.1 

75.2 

75.4 

76.2 

OR 

1000 

66.2 

67.9 

70.4 

71.6 

72.9 

73.2 

73.8 

74.4 

74.4 

74.9 

75.7 

75.8 

76.0 

76.1 

76.2 

77.1 

OR 

2900 

67.3 

68.9 

71.7 

72.9 

74.2 

74.5 

75.1 

75.7 

75.7 

76.2 

77.0 

77.1 

77.3 

77.4 

77.5 

78.4 

OR 

2000 

66.7 

70.5 

73.4 

74.7 

76.2 

76.9 

77.5 

78.2 

78.2 

78.7 

79.5 

79.6 

79.8 

79.9 

80.0 

81.0 

OR 

1600 

66.7 

70.5 

73.4 

74.7 

76.2 

76.9 

77.5 

78.2 

78.2 

78.7 

79.5 

79.6 

79.8 

79.9 

80.0 

81.0 

OR 

1900 

69.4 

71.2 

74.2 

75.5 

77.1 

77.7 

78.4 

79.0 

79.0 

79.7 

80.6 

80.7 

80.9 

81.0 

81.1 

82.1 

OR 

1200 

69.9 

71.8 

74.7 

76.0 

77.6 

78.5 

79.3 

79.9 

79.9 

80.6 

81.4 

81.5 

81.8 

81.9 

82.0 

83.0 

OR 

1000 

70.4 

72.3 

75.2 

76.7 

78.4 

79.4 

80.3 

81.0 

81.0 

81.8 

82.6 

82.7 

03.0 

83.1 

83.2 

84.1 

SR 

900 

70.5 

72.4 

75.4 

76.9 

78.7 

79.7 

80.7 

81.4 

81.4 

82.2 

83.1 

83.2 

83.4 

83.5 

83.6 

04.6 

OR 

800 

70.6 

72.6 

75.9 

77.7 

79.7 

80.8 

81.8 

82.5 

82.5 

83.4 

84.3 

84.4 

84.6 

84.7 

04.8 

85.9 

ok 

700 

70.6 

72.7 

76.0 

78.0 

60.3 

81.5 

82.8 

83.6 

83.6 

84.5 

85.3 

85.5 

85.7 

85.8 

85.9 

87.0 

* 

600 

70.9 

73.1 

76.3 

76.3 

60.9 

82.1 

83.9 

84.7 

84.7 

85.6 

86.4 

86.5 

86.8 

86.9 

87.0 

88.1 

OR 

900 

71.0 

73.1 

76.5 

78.8 

81.5 

63.1 

85.3 

86.2 

86.2 

07.1 

87.9 

88.1 

88.3 

88.4 

00.5 

09.6 

OR 

400 

71.0 

73.9 

77.0 

79.5 

82.4 

84.0 

87.0 

88.2 

80.4 

89.5 

90.3 

90.4 

90.7 

90.8 

90.9 

92.0 

OR 

300 

71.0 

73.5 

77.0 

79.7 

82.7 

84.4 

88.2 

89.6 

89.9 

91.0 

92.2 

92.3 

92.5 

92.6 

92.9 

94.7 

OR 

200 

71.0 

73.5 

77.0 

79.7 

82.7 

84.4 

88.5 

90.1 

90.4 

92.2 

93.5 

93.7 

94.4 

94.5 

95.0 

97.2 

OR 

100 

71.0 

73.5 

77.0 

79.7 

82.7 

84.4 

88.5 

90.1 

90.4 

92.4 

93.8 

94.1 

95.1 

95.4 

96.3 

99.5 

« 

000 

71.0 

73.5 

77.0 

79.7 

82.7 

84.4 

88.5 

90.1 

90.4 

92.4 

93.8 

94.1 

95.1 

95.5 

96.4 

100.0 
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(wmc,  ashevills  mc 


PHBCBETACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  Ufa  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


•nna*  SUMER:  746930  STATION  RAW:  FORT  BRAOS  AIM  MC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
NORTH:  DEC  HOURS:  09-11 


anno 

n 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

as 

5 

SB 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IE  STATUTE 
SB  OE  as 

21/2  2  1  1/2 

HILB8 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

SB 

5/8 

SB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

SB 

0 

WO  CEIL 

44.6 

47.0 

47.7 

49.0 

49.9 

49.9 

50.0 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

St 

20000 

90.1 

92.9 

53.6 

54.9 

55.8 

55.8 

56.0 

56.4 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.8 

57.3 

<■ 

18000 

90.2 

92.6 

93.7 

95.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

57.4 

OB 

16000 

90.4 

92.8 

93.9 

55.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.1 

57.6 

OB 

14000 

91.3 

53.8 

94.9 

56.2 

57.3 

57.3 

57.4 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.1 

58.2 

58.7 

SB 

12000 

91.9 

94.0 

55.1 

56.4 

57.5 

57.5 

57.6 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.4 

58.9 

SB 

10000 

93.0 

96.9 

98.2 

59.5 

60.7 

60.7 

60.8 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.7 

62.1 

OB 

9000 

94.4 

97.6 

58.9 

60.2 

61.4 

61.4 

61.5 

61.9 

61.9 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.3 

62.8 

OB 

8000 

96.9 

60.0 

61.9 

62.8 

64.0 

£4.1 

64.2 

64.6 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

65.0 

65.5 

CB 

7000 

98.3 

61.9 

63.4 

64.8 

66.1 

66.2 

66.3 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.2 

67.6 

* 

6000 

99.6 

63.2 

64.8 

66.2 

67.6 

67.9 

68.0 

68.4 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.4 

SB 

9000 

62.2 

69.9 

60.0 

69.6 

71.0 

71.3 

71.4 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.8 

OB 

4900 

63.1 

66.8 

68.9 

70.6 

72.0 

72.3 

72.4 

72.8 

72.9 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

73.8 

OB 

4000 

64.4 

68.1 

70.3 

72.0 

73.4 

73.8 

73.9 

74.4 

74.5 

74-5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

75.3 

€B 

3900 

69.2 

68.8 

71.1 

72.7 

74.1 

74.6 

74.7 

75.1 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

76.1 

• 

3000 

66.3 

70.2 

72.6 

74.2 

76.0 

76.4 

76.6 

77.1 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.6 

78.0 

m 

2900 

66.3 

70.3 

72.7 

74.4 

76.1 

76.5 

76.7 

77.4 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.9 

78.4 

OB 

2000 

67.0 

71.2 

73.6 

75.2 

77.2 

77.6 

77.8 

78.5 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

79.4 

<■ 

1800 

67.3 

71.9 

74.0 

75.5 

77.6 

78.0 

78.2 

78.9 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.4 

79.9 

OB 

1900 

67.7 

72.2 

75.1 

76.9 

79.0 

79.4 

80.0 

80.6 

80.7 

80.7 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.6 

• 

1200 

68.2 

72.7 

75.9 

77.8 

80.0 

80.4 

81.1 

81.7 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.3 

82.7 

SB 

1000 

68.9 

73.1 

76.4 

78.6 

81.4 

81.8 

82.6 

83.2 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.7 

83.8 

84.3 

OB 

900 

68.6 

73.5 

76.8 

79.1 

81.9 

82.5 

83.2 

83.9 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.4 

85.0 

□ 

800 

69.0 

74.1 

77  .7 

80.2 

83.2 

84.4 

85.4 

86.1 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.7 

87.2 

Q 

700 

69.0 

74.1 

77.8 

80.6 

84.2 

85.6 

86.6 

87.3 

87.6 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.1 

88.6 

g 

600 

69.0 

74.1 

78.0 

81.0 

84.6 

86.3 

87.4 

88.3 

88.5 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

89.7 

■ 

900 

69.2 

74.5 

78.4 

61.4 

85.5 

87.1 

88.4 

89.3 

89.6 

89.8 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.9 

400 

69.2 

74.7 

78.7 

81.8 

86.5 

88.2 

89.8 

91.0 

91.5 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

93.4 

300 

69.2 

74.7 

78.7 

81.8 

86.7 

88.7 

91.1 

92.9 

93.4 

94.5 

95.0 

95.1 

95.1 

95.3 

95.5 

96.4 

200 

69.2 

74.7 

78.8 

81.9 

86.8 

89.0 

91.5 

93.3 

93.8 

95.0 

96.1 

96.2 

96.6 

96.9 

97.4 

98.9 

■ 

100 

69.2 

74.7 

78.8 

81.9 

86.8 

89.0 

91.5 

93.3 

93.8 

95.0 

96.2 

96.4 

97.1 

97.3 

97. e 

100.0 

000 

69.2 

74.7 

78.8 

81.9 

86.8 

89.0 

91.5 

93.3 

93.8 

95.0 

96.2 

96.4 

97.1 

97.3 

97.8 

100.0 

imu 
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anmnas  uchioi  ■» 


nunc,  Asheville  wc 


PERCEHTASB  FRBQUERCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


HraanOH  MODI  746930  8MI0H  MW:  FORT  BRASS  AIR  HO 

1ST  TO  UTCJ  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
M0H1H:  DEC  HOURS:  12-14 


cuuho 

i  1 

m 

7 

OB 

6 

5 

OB 

4 

08 

3 

VISIBILITY  IB 

OB  08 

2  1/2  2 

STATUTE 

08 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

BE 

1 

08 

3/4 

08 

5/8 

OE 

1/2 

OE 

3/8 

OE 

1/4 

OB 

0 

■o  an, 

46.4 

49.9 

90.2 

M.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

OB 

20000 

96.6 

96.4 

98.6 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

OB 

10000 

97.3 

96.9 

99.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

OB 

16000 

97.9 

99.1 

99.4 

99.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

OB 

14000 

99.0 

60.7 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

m 

12000 

99.3 

61.0 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OB 

10000 

64.0 

69.6 

66.2 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OB 

9000 

64.6 

66.7 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

0000 

•7.9 

69.9 

70.0 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

7000 

69.0 

71.0 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

m 

6000 

70.7 

72.6 

73.3 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

SOOO 

72.6 

79.0 

79.8 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB 

4900 

73.3 

79.6 

76.4 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

4000 

79.0 

77.4 

76.1 

78.9 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

OB 

3900 

79.6 

76.0 

76.6 

79.7 

80.0 

60.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OB 

3000 

76.9 

79.9 

60.4 

81.3 

61.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

08 

2900 

77.9 

80.2 

81.2 

62.0 

82.5 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

2000 

76.6 

81.4 

62.9 

63.3 

83.6 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

1000 

76.6 

61.6 

62.7 

83.5 

84.0 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

1900 

79.1 

82.3 

63.4 

84.4 

84.8 

85.1 

85.3 

65.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

1200 

79.9 

83.3 

84.5 

85.7 

86.6 

86.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

1000 

60.0 

83.9 

85.1 

86.6 

87.7 

88.0 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

900 

60.1 

64.0 

85.3 

67.1 

88.2 

88.5 

89.0 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

OB 

600 

60.2 

84.1 

85.6 

87.6 

88.6 

89.2 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

700 

60.2 

84.3 

66.0 

86.2 

89.5 

90.5 

91.3 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

08 

600 

60.2 

64.3 

86.7 

69.0 

91.2 

92.4 

93.3 

93.9 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

900 

60.2 

64.3 

86.9 

89.4 

92.2 

93.5 

94.5 

95.1 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

400 

60.2 

64.3 

86.9 

89.5 

92.9 

94.2 

95.2 

96.2 

96.4 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

as 

300 

60.2 

84.3 

86.9 

89.5 

93.0 

94.3 

95.6 

97.0 

97.3 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

OB 

200 

60.2 

64.3 

86.9 

89.5 

93.0 

94.3 

95.6 

97.1 

97.5 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

• 

100 

60.2 

64.3 

66.9 

69.5 

93.0 

94.3 

95.6 

97.1 

97.5 

98.2 

98.7 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

100.0 

« 

000 

60.2 

64.3 

66.9 

89.5 

93.0 

94.3 

95.6 

97.1 

97.5 

98.2 

98.7 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

100.0 
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locmai  -A' 


FtKorna  frequency  of  occurrence  of  cbiliho  versus  visibility 


OnratM,  ASHEVILLE  NC 


FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


STATION  RAWS  FONT  BRAOO  AIR  HC 
LST  ID  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUS  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


annH 

n 

FBI 

B 

7 

6 

01 

5 

B 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  1R  STATUTE 

B  OE  B 

21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

OE 

1 

OB 

3/4 

6E 

5/8 

OE 

1/2 

OE 

3/8 

OE 

1/4 

OE 

0 

HO  CRH 

52.0 

52.9 

92.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

m 

20000 

59.6 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

OB 

16000 

60.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

cb 

16000 

60.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

CB 

14000 

61.6 

62.6 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

• 

12000 

62.2 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

10000 

69.2 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

6b. 5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

9000 

69.6 

66.6 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

6000 

69.7 

70.7 

71.0 

71.3 

71.4 

71.  « 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

7000 

70.7 

71.9 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

6000 

72.9 

74.0 

74.3 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

CB 

5000 

75.2 

76.9 

77.2 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

B 

4900 

76.2 

76.3 

78.6 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OB 

4000 

77.7 

79.9 

60.2 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81. 1 

81.1 

81.1 

81.1 

CB 

3900 

76.7 

60.9 

61.2 

81.9 

82.1 

62.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

B 

3000 

79.6 

62.2 

82.6 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

QK 

290* 

60.9 

63.0 

63.5 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

2000 

61.6 

64.4 

09.3 

86.9 

66.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CB 

1600 

02.1 

64.7 

65.7 

67.0 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

67.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

CB 

1900 

62.3 

64.9 

66.2 

87.7 

86.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

83.6 

88.6 

88.6 

88.6 

B 

1200 

63.3 

69.9 

87.2 

66.8 

69.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

B 

1000 

63.4 

66.0 

67.4 

69.1 

89.5 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

900 

63.9 

66.2 

87.6 

89.7 

90.3 

90.7 

90.7 

90.8 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

600 

63.7 

66.5 

66.1 

90.2 

90.7 

91.3 

91.3 

91.5 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

700 

63.6 

86.7 

66.4 

90.8 

91.9 

92.6 

92.9 

93.1 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

600 

63.6 

66.6 

68.8 

91.4 

92.6 

93.3 

93.8 

94.2 

94.7 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

900 

63.6 

66.8 

66.9 

91.6 

93.0 

94.0 

94.8 

95.2 

95.7 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

400 

63.6 

66.8 

89.0 

91.6 

93.3 

94.4 

95.5 

96.4 

97.1 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

300 

63.6 

66.8 

89.0 

91.8 

93.3 

94.4 

95.5 

96.6 

97.5 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

200 

63.6 

86.6 

69.0 

91.8 

93.3 

94.4 

95.5 

96.6 

97.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

100 

63.6 

86.8 

89.0 

91.8 

93.3 

94.4 

95.5 

96.6 

97.. 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

000 

63.6 

86.6 

89.0 

91.8 

93.3 

94.4 

95.5 

96.6 

97.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 
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oramm  location  percentage  frequency  of  occurrence  of  cbilinq  versus  visibility 

umnnc,  lamui  k  from  sourly  observations 


STATIC*  NUMBER!  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAOQ  AIN  RC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LSI  TO  VIC:  ♦  S  MONTH:  DBC  HOURS:  18-20 


CEIL!*  VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

ibIgbgecbqbgbgbgeecegsgkgbgbgegbgegb 

SW  |  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


HO  CEIL 


57.1  37.1  57.1  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5 


OB 

20000 

62.6 

K  .6 

62.8 

62.9 

OB 

1SOOO 

63.0 

63.9 

63.0 

63.2 

cm 

16000 

63.0 

63.0 

63.0 

63.2 

OR  14000 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

OB 

120001 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

65.5 

6b. 5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OB 

10000 

•7.7 

•7.7 

68.0 

68.1 

•8.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

6«.3 

68.3 

OB 

9000 

68.5 

68.5 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69  2 

69.2 

69.2 

OB 

8000 

71.4 

71.4 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

7000 

72.4 

72.4 

72.7 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB 

•000 

73.8 

73  .C 

73.9 

74.0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

68.3 

69.2 

72.3 
73.2 
74.7 


OB 

5000 

77.0 

77.1 

77.4 

77.6 

78.0 

78.0 

78.1 

OB 

4500 

78.3 

78.5 

78.8 

79.1 

79.4 

79.4 

79. « 

OB 

4000 

79.5 

79.8 

80.2 

80.4 

80.7 

80.7 

80.9 

OB 

3500 

80.8 

•1.1 

•1.5 

81.7 

82.0 

82.0 

82.2 

OB 

3000 

•2.7 

83.3 

83.8 

84.1 

84.4 

84.4 

84.8 

78.1 

78.1 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.9 

79.9 

■mi.  9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.9 

80.9 

•1.0 

81.3 

B1.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

82.2 

82.2 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

84.8 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

OB 

2500 

•3.2 

84.1 

84.6 

at 

2000 

83.8 

84.8 

•5.5 

OB 

1800 

•4.1 

85.2 

•6.0 

OB 

1500 

•4.4 

85.5 

•6.4 

at 

1200 

•4.9 

86.1 

•7.0 

85.0 

•5.5 

85.5 

85.9 

85.9 

86.0 

86.5 

86.5 

86.8 

•6.8 

86.5 

87.1 

87.1 

87.4 

87.4 

87.0 

87.8 

•7.8 

88.3 

88.3 

87.5 

88.4 

88.4 

88.8 

88.8 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

86.2 

86.2 

86.3 

87.2 

87.2 

87.3 

87.7 

87.7 

87.8 

88.6 

88.6 

88.7 

89.1 

89.1 

89.3 

OB 

1000 

•5.0 

•6.2 

87.1 

OB 

900 

•5.3 

•6.5 

87.5 

01 

800 

85.7 

*7.1 

88.0 

01 

700 

•5.9 

87.2 

88.4 

QK 

600 

•6.0 

87.3 

80.7 

87.7 

88.6 

88.6 

89.1 

88.4 

89.7 

89.7 

90.2 

88.9 

90.2 

90.2 

91.0 

89.3 

90.8 

90.8 

91.7 

89.6 

91.1 

91.3 

92.7 

89.1 

89.1 

89.3 

89.5 

90.2 

90.2 

90.4 

90.6 

91.0 

91.0 

91.1 

91.3 

91.8 

91.8 

92.0 

92.2 

92.9 

92.9 

93.2 

93.4 

89.5 

89.8 

89.8 

69.8 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

89.9 

91.0 

91.8 
92.7 

93.9 


500 

•6.0 

•7.3 

88.8 

89.8 

91.6 

91.8 

93.5 

400 

•6.0 

87.5 

•9.1 

90.2 

92.1 

92.5 

94.4 

300 

•6.0 

87.5 

89.1 

90.2 

92.1 

92.5 

94.5 

200 

•6.0 

•7.5 

89.1 

90.2 

92.1 

92.5 

94.5 

100 

86.0 

87.5 

•9.1 

90.2 

92.1 

92.5 

94.5 

93.9 

93.9 

94.8 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.6 

95.6 

96.8 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

95.9 

96.1 

97.3 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

96.1 

96.2 

97.6 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

96.1 

96.2 

97.6 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

99.8 

000 


86.0  87.5  #9.1  90.2  92.1  92.5  94.5  96.1  96.2  97.6  98.4  98.4  98.8  98.8  98.8  100.0 
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FKHCEHIAOB  FREQUERCY  OF  OCCURRERCE  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


RHIOI  KAMI:  FORT  BUMS  AIM  Me 
LST  TO  DIC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RBC — >1  JUL  B1  -  JUM  91 
MOUTH:  DEC  HOURS:  21-21 


CULM 


VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 


m  1 

OB 

GB 

SB 

OB 

SB 

SB 

CE 

OB 

QE 

QB 

GK 

GK 

OB 

GE 

GB 

OB 

n 

n  | 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO  CEIL 

90.7 

90.9 

90.9 

50.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

03 

20000 

63.7 

63.9 

64.0 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

Qg 

10000 

63.7 

63.9 

64.0 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

OB 

10000 

63  .’ 

63.9 

64.0 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

m 

14000 

64.7 

64.9 

69.0 

65.1 

65.5 

69.9 

65.5 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

« 

12000 

b«.9 

69.1 

65.2 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

m 

10000 

67.2 

67.4 

67.9 

67.7 

60.0 

60.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

Qg 

9000 

60.9 

60.0 

60.9 

69.0 

69.3 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

sooo 

70.0 

71.2 

71.4 

71.5 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

7000 

71.0 

72.1 

72.4 

72.5 

72.9 

72.9 

73.0 

73.2 

73.2 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

6000 

73.1 

73.9 

73.7 

73.0 

74.5 

74.5 

74.6 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

9000 

79.4 

79.9 

76.2 

76.3 

77.0 

77.0 

77.1 

77.3 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

4900 

76.2 

76.6 

77.0 

77.1 

77.7 

77.7 

77.9 

70.1 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

4000 

77.9 

70.1 

70.9 

70.6 

79.4 

79.4 

79.5 

79.7 

79.0 

80.0 

80.0 

83.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

3900 

70.4 

79.1 

79.9 

79.6 

00.4 

00.4 

80.9 

80.7 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

SB 

3000 

79.7 

00.9 

01.9 

01.7 

02.6 

02.6 

82.7 

82.9 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

E 

2900 

00.3 

01.6 

02.2 

02.9 

03.7 

83.7 

83.8 

84.1 

64.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

c 

2000 

00.0 

02.1 

02.9 

03.1 

04.4 

04.4 

84.5 

85.0 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

iM 

1000 

01.3 

02.6 

03.3 

03.6 

04.9 

05.0 

05.1 

85.5 

85.6 

05.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

Qg 

1900 

02.2 

03.7 

04.4 

04.0 

06.3 

06.5 

86.7 

87.2 

07.3 

07.5 

87.5 

87.5 

07. S 

87.7 

87.7 

87.7 

1200 

02.6 

04.0 

04.9 

09.2 

06.7 

07.0 

87.2 

87.7 

87  .8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.3 

1000 

02.7 

04.1 

05.0 

05.4 

07.1 

07.3 

87.5 

88.2 

88.3 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

900 

02.9 

04.3 

05.2 

06.0 

07.6 

07.0 

88.0 

88.7 

88.6 

89.0 

89.1 

89.3 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

000 

03.2 

04.6 

05.7 

06.6 

00.6 

80.0 

89.1 

89.8 

89.9 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

700 

03.9 

09.4 

06.6 

07.6 

89.9 

90.1 

90.8 

91.7 

91.8 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

600 

03.9 

09.9 

06.7 

07.7 

90.1 

90.6 

91.2 

92.4 

92.7 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

900 

04.3 

06.0 

07.4 

00.5 

91.3 

91.8 

93.0 

94.3 

94.6 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

400 

34.3 

06.0 

07.4 

00.9 

92.0 

92.7 

94.1 

95.8 

96.2 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.3 

300 

04.3 

06.0 

07.4 

09.0 

92.2 

92.9 

94.4 

96.6 

96.9 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

200 

04.3 

06.0 

07.4 

09.0 

92.3 

93.0 

94.5 

96.7 

97.0 

97.5 

97.7 

97.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.5 

100 

04.3 

06.0 

07.4 

09.0 

92.3 

93.0 

94.6 

97.0 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.4 

98.6 

90.7 

99.8 

000 

04.3 

06.0 

07.4 

09.0 

92.3 

93.0 

94.6 

97.0 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.4 

98.6 

98.7 

100.0 
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a  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


operatur  locaticw  *a*  pncaraxg  frbquerct  or  occurrehcb  or  cbiliho  versus  visibility 

unramc,  Monui  *c  from  bourlt  observations 


746930 


STATIC*  RAKE:  FORT  BRMQ  Ml  l*C 
UI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MORTB:  DEC  HOURS:  ALL 


CRILIHQ 

m 

FEET 


SE  900 

as  ooo 

OE  700 
OB  600 

as  soo 
OE  400 
as  3oo 
OR  200 

as  ioo 

OE  000 


VISIBILITY  IS  STATUTE  MILES 


OB 

7 

OB 

6 

as 

5 

OE 

4 

OE 

3 

OE 

2  1/2 

G8 

2 

OB 

1  1/2 

SE 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

51.7 

52.7 

53.3 

53.7 

54.1 

54.2 

54.3 

54.4 

54.4 

54.6 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

54.9 

55.0 

57.0 

58.0 

58.6 

59.1 

59.6 

59.6 

59.7 

59.9 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.6 

57.2 

58.2 

58.8 

59.3 

59.7 

59.8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.8 

57.3 

58.3 

58.9 

59.4 

59.8 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.3 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.9 

58.2 

59.3 

59.9 

60.3 

60.8 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.8 

58.6 

59.7 

60.3 

60.8 

61.3 

61.3 

61.4 

61.6 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.3 

61.7 

62.9 

63.6 

64.1 

64.7 

64.7 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.7 

62.4 

63.6 

64.3 

64.8 

65.3 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.4 

65.5 

66.8 

67.6 

68.1 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69.8 

66.5 

67.9 

68.7 

59.3 

69.8 

69.9 

70.0 

70.2 

70.2 

70.3 

70.5 

70.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

67.8 

69.2 

70.1 

70.7 

71.3 

71.4 

71.5 

71.7 

71.7 

71.9 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

70.0 

71.6 

72.5 

73.2 

73.8 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.4 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

75.0 

71.1 

72.7 

73.7 

74.4 

75.1 

75.2 

75.3 

75.5 

75.5 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.3 

72.7 

74.4 

75.4 

76.1 

76.9 

77.0 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.3 

73.6 

75.4 

76.4 

77.2 

78.0 

78.1 

78.3 

78.5 

78.6 

78.7 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

74.7 

76.8 

78.0 

78.8 

79.7 

79.9 

80.2 

80.4 

80.4 

80.6 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.1 

81.3 

75.3 

77.5 

78.8 

79.7 

80.7 

81.0 

81.3 

81.5 

81.6 

81.7 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

82.3 

82.5 

76.3 

78.6 

80.1 

81.0 

82.2 

82.5 

82.8 

83.1 

83.1 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.8 

84.1 

76.5 

78.8 

80.3 

81.4 

82.5 

82.8 

83.1 

83.4 

83.5 

83.6 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.2 

84.4 

77.1 

79.5 

81.2 

82.3 

83.6 

83.9 

84.3 

84.6 

84.7 

84.9 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.7 

77.7 

80.2 

81.9 

83.1 

84.5 

84.9 

85.3 

85.7 

85.7 

85.9 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.5 

86.8 

77.9 

80.5 

82.2 

83.6 

85.2 

85.7 

86.2 

86.6 

86.7 

86.9 

87.2 

87.2 

87.4 

87.5 

87.6 

87.8 

78.1 

80.7 

82.5 

84.0 

85.7 

86.2 

86.8 

87.2 

87.2 

87.5 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.4 

78.4 

81.1 

83.0 

84.7 

86.4 

87.0 

87.7 

88.1 

88.2 

88.5 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.4 

78.6 

81.4 

83.4 

85.3 

87.4 

88.1 

89.0 

89.5 

89.6 

90.0 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.7 

90.9 

78.7 

81.5 

83.7 

85.7 

88.0 

88.9 

90.1 

90.7 

90.8 

91.3 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.9 

92.2 

78.8 

81.7 

84.0 

86.1 

88.8 

89.9 

91.3 

91.9 

92.1 

92.7 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.8 

78.8 

81.8 

84.2 

86.6 

89.5 

90.6 

92.4 

93.4 

93.7 

94.5 

94.8 

94.9 

95.1 

95.2 

95.3 

95.6 

78.8 

81.8 

84.2 

86.6 

89.6 

90.8 

92.9 

94.2 

94.6 

95.6 

96.1 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

97.2 

78.8 

81.8 

84.3 

86.6 

89.6 

90.9 

93.0 

94.5 

94.9 

96.0 

96.8 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

98.5 

78.8 

81.8 

84.3 

86.6 

89.6 

90.9 

93.0 

94.5 

94.9 

96.1 

96.9 

97.0 

97.8 

98.0 

98.3 

99.6 

78.8 

81.8 

84.3 

86.6 

89.6 

90.9 

93.0 

94.5 

94.9 

96.1 

96.9 

97.0 

97.8 

98.1 

98.4 

100.0 

7350 
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amucmN  location  *v 

warn c,  «n iui  ac 


FEncaraws  fkequshct  of  occuhrercb  of  csilihq  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


746930 


suasion  mm:  fort  braoo  air  hc 

LOT  TO  UR:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


“ 

• 

08 

9 

08 

4 

VISIBILITY  18  STATUTE 

08  08  08  08 

3  21/2  2  1  1/2 

MILKS 

08 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

an 

48.7 

91.0 

91.9 

54.8 

95.5 

55.7 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.1 

56.) 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

20000 

92.8 

97.7 

60.6 

62.2 

63.0 

63.2 

63.3 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

18000 

92.7 

97.8 

80.8 

62.3 

63.1 

63.3 

63.5 

63.6 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

16000 

92.8 

97.9 

60.8 

62.4 

63.2 

63.4 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

14000 

91.2 

98.4 

61.4 

62.9 

63.8 

63.9 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

12000 

94.1 

99.9 

•2.6 

64.2 

65.1 

65.2 

65.4 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

10000 

97.4 

•3.1 

68.4 

6C.2 

69.2 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

m 

8000 

97.8 

•3.9 

66.8 

68.6 

69.6 

69.8 

70.0 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

m 

8000 

80.7 

60.8 

70.4 

72.3 

73.4 

73.6 

73.9 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

m 

7000 

61.9 

67.8 

71.4 

73.4 

74.5 

74.7 

75.0 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

• 

8000 

62.1 

88.7 

72.4 

74.4 

75.5 

75.7 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

9000 

81.7 

70.3 

74.1 

76.2 

77.4 

77.7 

78.0 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

OB 

4900 

64.7 

71.9 

79.3 

77.5 

78.7 

79.0 

79.3 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

OK 

4000 

•6.0 

73.0 

77.0 

79.2 

80.5 

80.6 

81.1 

•1.3 

•1.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

m 

1900 

•8.8 

73.9 

77.9 

80.2 

81.6 

81.9 

82.2 

82.4 

•2.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

m 

1000 

88.3 

79.8 

80.1 

82.6 

84.2 

84.5 

84.9 

85.1 

•5.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

SB 

2900 

69.1 

76.7 

81.1 

83.7 

85.3 

85.6 

86.1 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

CB 

2000 

•9.9 

77.7 

82.2 

•4.8 

86.6 

87.0 

87.4 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

OB 

1800 

70.1 

77.9 

82.4 

•5.1 

86.9 

87.2 

87.7 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

m 

1900 

70.8 

78.8 

81.9 

86.3 

88.1 

88.5 

89.1 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

* 

1200 

71.3 

79.9 

84.3 

•7.2 

89.2 

89.6 

90.2 

90.5 

90.5 

90.7 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

08 

1000 

71.7 

79.9 

84.8 

•7.9 

90.0 

90.4 

91.1 

91.4 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

QK 

900 

71.8 

80.1 

•5.1 

68.2 

90.4 

90.9 

91.6 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

800 

72.0 

80.4 

•5.6 

88.8 

91.1 

91.7 

92.4 

92.8 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

700 

72.1 

80.7 

85.9 

•9.3 

91.8 

92.4 

93.4 

93.8 

93.9 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

•00 

72.2 

80.8 

88.1 

•9.6 

92.4 

93.1 

94.1 

94.7 

94.8 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

900 

72.3 

80.9 

86.4 

90.0 

93.0 

93.8 

95.1 

95.7 

95.9 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

400 

72.1 

81.0 

86.5 

90.2 

93.4 

94.3 

95.8 

96.6 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

MO 

72.3 

81.0 

•6.5 

90.3 

93.5 

94.5 

96.1 

97.1 

97.3 

97.9 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

200 

72.3 

81.0 

86.5 

90.3 

93.5 

94.5 

96.2 

97.2 

97.5 

98.1 

98.5 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

100 

72.3 

81.0 

86.5 

90.3 

93.5 

94.5 

96.2 

97.3 

97.5 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.9 

000 

72.3 

81.0 

86.5 

90.3 

93.5 

94.5 

96.2 

97.3 

97.5 

98.2 

96.6 

98.7 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

r^rw.  man  op  cbssrtrtions:  87490 
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drawn nc  location  -a' 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKT  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  746930  STATION  NAME:  FONT  BRAOG  AIR  IK  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUN  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAR  HOURS: ALL 


BOONS 

(LSI) 

CLEAN 

8CMIKRBD 

BROKEN 

AIRNAX  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.0 

16.3 

14.8 

33.9 

2.0 

50.7 

3.1 

918 

03-09 

33.0 

14.4 

13.4 

35.1 

4.1 

52.6 

4.4 

918 

06-00 

19.8 

24.2 

20.3 

32.6 

3.0 

56.0 

4.3 

922 

09-11 

13.4 

24.2 

22.4 

38.3 

1.6 

62.3 

3.4 

924 

12-14 

10.2 

31.4 

20.6 

37.6 

.3 

58.4 

2.4 

924 

15-17 

9.4 

30.2 

25.0 

34.7 

.6 

60.4 

2.9 

924 

18-20 

18.1 

27.3 

18.7 

35.1 

.9 

54.7 

1.8 

924 

21-23 

31.2 

18.0 

17.4 

31.4 

2.1 

50.9 

2.2 

924 

ALL 

BOONS 

21.0 

23.3 

19.1 

34.8 

1.8 

55.7 

3.0 

7378 

MONTH:  FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

27.9 

19.5 

14.8 

36.2 

1.7 

52.6 

1.7 

846 

03-05 

27.1 

17.8 

14.4 

37.2 

3.4 

55.1 

2.2 

846 

Co-08 

17.6 

25.1 

16.9 

36.3 

4.1 

57.3 

2.7 

846 

09-11 

13.2 

22.1 

21.9 

40.3 

2.5 

64.7 

2.4 

846 

12-14 

10.2 

23.2 

23.5 

42.4 

.7 

66.7 

1.1 

846 

15-17 

10.0 

23.5 

26.8 

39.5 

.1 

66.4 

2.0 

846 

18-20 

14.4 

24.8 

23.0 

37.4 

.4 

60.8 

1.5 

846 

21-23 

24.9 

22.3 

16.2 

35.6 

.9 

52.7 

2.0 

846 

ALL 

BOONS 

18.2 

22.3 

19.7 

38.1 

1.7 

59.5 

2.0 

6768 
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oraxrao  locui or  ■*• 


PEKCSnMZB  FRBQUXRCT  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ffiWId  WIB;  746930  STATION  NAME:  FORT  BRA 00  AIR  HC  PERIOD  OF  RECORDS  JUL  81  -  JUS  91 

UT  ID  IRC:  *  5  NORTH:  MAR  HOURS: ALL 


(UR) 

CLBAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRKAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

32.0 

21.7 

14.5 

30.6 

1.1 

46.2 

1.0 

930 

03-09 

32.4 

16.6 

14.9 

30.6 

3.4 

49.0 

1.7 

930 

06-06 

16.3 

26.5 

21.0 

31.2 

3.1 

55.3 

2.9 

930 

09-11 

15.5 

27.5 

22.9 

33.7 

.4 

57.0 

1.4 

930 

12-14 

11.7 

31.3 

24.4 

32.4 

.2 

57.0 

.3 

930 

15-17 

9.6 

32.0 

25.3 

32.9 

56.2 

.4 

930 

16-20 

11.9 

34.7 

24.0 

29.0 

.3 

53.3 

.2 

930 

21-23 

29.4 

25.2 

17.4 

27.6 

.4 

45.5 

.9 

930 

ALL 

20.1 

27.2 

20.6 

31.0 

1.1 

52.7 

l.l 

7440 

NORTH:  APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

32.6 

24.6 

19.4 

22.9 

.3 

42.7 

.9 

900 

03-05 

31.4 

24.8 

17.2 

25.2 

1.3 

43.8 

1.1 

900 

06-06 

16.6 

26.9 

25.0 

26.4 

1.1 

52.6 

3.0 

900 

09-11 

16.0 

32.4 

27.2 

24.3 

51.6 

.9 

900 

12-14 

10.3 

32.3 

32.0 

25.3 

57.3 

.2 

900 

15-17 

9.7 

34.2 

30.3 

25.8 

56.1 

.3 

900 

16-20 

14.2 

32.6 

26.1 

24.9 

53.0 

.3 

900 

21-23 

27.9 

29.4 

16.6 

24.1 

42.7 

.3 

900 

ALL 

20.1 

29.9 

24.7 

24.9 

.3 

50.0 

.9 

7200 
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rraguncr  or  occohooks  or  ski  com 


mime,  ASRXVTLLt  MC  Plot  BOURLY  OBOOTVAXICOS 

STATIOO  WMl  746930  STAXICR  IAMB:  FORT  B RAM  All  1C  PKRIOO  OF  SUtCCKD:  JUL  81  -  JOT  91 

LOT  TO  net  *  5  NORTH:  MAX  BOOTStALL 


<UBf)  | 

cum 

— 

— 

AIRKAX  CLASOn 

0VBRCA8I  TOTAL 

OB8CURATICO 

or 

1/2 

PARTIAL 

ooacOTKrioB 

TOTAL 

008 

00-02 

22.7 

31.5 

19.8 

25.7 

.3 

45.8 

1.5 

930 

03-OS 

19.9 

32.2 

23.2 

22.7 

2.0 

40.0 

2.0 

930 

06-00 

1  12.7 

20.5 

31.3 

26.9 

.6 

58.0 

2.8 

930 

09-11 

0.0 

33.7 

32.5 

25.9 

58.4 

.3 

930 

12-14 

3.2 

37.7 

38.3 

20.0 

59.0 

.5 

930 

IS— 17 

2.9 

37.7 

40.2 

19.1 

59.4 

.4 

930 

16-20 

6.9 

36.7 

34.2 

22.2 

56.4 

.5 

929 

21-23 

20.1 

32.9 

23.4 

23.5 

47.0 

.1 

930 

ALL 

12.0 

33.9 

30.4 

23.3 

.4 

54.1 

1.1 

7439 

HORHS  JOT  BOOTS: 

ALL 

00-02 

26.3 

31.0 

24.3 

18.1 

.2 

42.7 

1.6 

900 

03-05 

17.9 

32.9 

20.6 

20.0 

.7 

49.2 

3.7 

900 

06-00 

11.0 

3S.1 

30.0 

21.7 

.7 

53.1 

4.9 

900 

09-11 

9.9 

36.4 

36.3 

17.3 

53.7 

3.6 

900 

12-14 

1.4 

40.2 

39.4 

10.9 

50.3 

2.1 

900 

IS- 17 

.9 

42.4 

40.6 

16.1 

56.7 

3.2 

900 

10-20 

4.0 

39.3 

35.1 

21.6 

56.7 

3.7 

090 

21-23 

17.9 

34.4 

27.0 

20.5 

.1 

47.6 

1.0 

097 

ALL 

11.3 

36.5 

32.0 

19.3 

.2 

52.2 

3.0 

7195 
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nm aoCTCT  or  ocuurwpick  or  aicr  cower 


LOCATION  *** 


moM  hourly  observations 


IWICTI  1 

nOOt:  746930 

snmon 

msi 

PORI  BRAflO  ACT 

HC 

PERIOD 

or  RSCORDt 

JUL  81 

LOT  TO  OICl  ♦ 

5 

NORTH: 

JUL  HOURS  :  ALL 

AUMAY  CLAS8S6 

or  PARTIAL 

TOTAL 

1 

rijM  (u  'in'uui 

RM  CU 

1  OVBCMT 

TOTAL 

(UR)  | 

OBSCURATION 

1/2  OBSCURATION 

OB8 

00-02 

16.6 

36.1 

24.7 

22.2 

.1 

47.0 

2.6 

930 

03-05 

15.2 

36.6 

25.6 

21.0 

1.5 

48.1 

4.7 

930 

06-00 

11.4 

33.0 

32.6 

21.8 

1.2 

55.6 

9.5 

930 

09-11 

9.6 

35.7 

35.1 

19.4 

.1 

54.5 

5.8 

930 

12-14 

1.5 

40.3 

39.2 

10.9 

58.2 

5.9 

930 

15-17 

.4 

40.1 

41.5 

18.0 

59.5 

4.5 

930 

10-20 

3.2 

35.7 

36.6 

22.3 

61.1 

3.0 

930 

21-23 

13.7 

34.3 

26.3 

23.8 

52.0 

1.8 

930 

ALL 

9.0 

36.5 

33.2 

20.9 

.4 

54.5 

4.7 

7440 

mm: 

ADO  HOURSs 

ALL 

00-02 

21.3 

30.2 

22.0 

25.8 

.6 

48.5 

3.9 

930 

03-05 

19.5 

29.2 

24.6 

24.2 

2.3 

51.3 

8.3 

930 

00-00 

7.7 

31.3 

32.9 

25.9 

2.2 

61.0 

11.8 

930 

09-11 

7.2 

33.5 

32.6 

26.7 

59.2 

4.0 

930 

12-14 

1.5 

39.0 

36.0 

21.5 

59.5 

4.0 

930 

15-17 

.6 

39.1 

39.6 

20.5 

.1 

60.2 

3.5 

930 

10-20 

5.0 

36.9 

34.7 

22.6 

57.3 

2.8 

930 

21-23 

16.7 

35.2 

22.7 

25.5 

48.2 

3.1 

930 

ALL 

10.0 

34.3 

30.9 

24.1 

.6 

55.6 

5.2 

7440 
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fkacesumb  perooehct  or  occuhmwcb  or  set  cower 


ornnc,  uamui  hc  from  hourly  oboerpatighs 


amncs  i 

KMKRl  740930 

nmnoi 

RMS! 

FORT  BRMO  AIR  RC 

PERIOD  CT  RECORD! 

JUL  61 

ui  id  net  ♦ 

5 

MORTHt 

SEP  HOURS! ALL 

CM*) 

|  cum*  ac 

— 

BROKE! 

A1RKAT  CD 
1  OVERCAST 

IDBl 

OHOCUBATICH 

OT  PARTIAL 

1/2  GMCURXnOR 

TOTAL 

OBS 

00-02 

37.0 

23.2 

16.0 

22.6 

.2 

39.0 

2.8 

900 

03-09 

30.0 

22.0 

16.0 

22.7 

1.3 

42.0 

6.0 

900 

00-00 

15.0 

34.3 

22.6 

26.4 

1.7 

50.7 

9.4 

900 

09-11 

16.1 

33.3 

26.4 

23.6 

.6 

50.6 

3.9 

900 

12-14 

5.0 

41.7 

31.7 

20.9 

52.6 

3.1 

900 

15-1? 

4.4 

43.2 

32.0 

20.2 

.1 

52.3 

2.4 

900 

10-20 

13.0 

40.7 

24.1 

21.4 

45.6 

1.9 

900 

21-23 

31.9 

26.4 

19.2 

22.3 

.1 

41.7 

1.2 

900 

MX 

20.1 

33.1 

23.6 

22.5 

.5 

46.8 

3.8 

7200 

(ORB: 

OCT  HOURS! 

ALL 

00-02 

41.0 

20.0 

12.4 

24.2 

1.1 

37.6 

1.5 

930 

03-05 

39.0 

21.1 

12.2 

25.4 

1.6 

39.4 

4.3 

930 

00-00 

19.2 

29.7 

23.0 

24.3 

3.6 

51.1 

7.3 

930 

09-11 

19.7 

27.5 

26.5 

25.7 

.6 

52.8 

1.6 

930 

12-14 

13.9 

34.9 

26.5 

24.7 

51.2 

930 

15-17 

12.6 

30.4 

27.7 

21.3 

49.0 

.5 

9’j 

10-20 

23.2 

34.2 

20.6 

21.9 

42.6 

.9 

930 

21-23 

36.7 

27.3 

14.5 

21.4 

.1 

36.0 

1.2 

930 

ALL 

25.0 

29.2 

20.4 

23.6 

.9 

45.0 

~..2 

7440 

0  -  3  -  5 


USAFETAC/DS — 92/267  -  Page  293 


mi  hourly  cmsxtmav 


PERIOD  OP  RECORD  l  JUL  81  -  JUR  91 
fORB:  BOV  HOURS:  AIL 


taenam  nani  74*930  rhioi  nm  pdr  brmq  aim  rc 

UT  IO  UTCt  *  5 


ADMIT  CLASSES 

CLEAR 

iriwinii 

ovncwr 

TOTAL 

or 

(M*)  | 

OBSCURATIOH 

1/2 

OBSCURATIOH 

OB8 

00-02 

36.7 

23.4 

13.4 

24.9 

1.7 

39.9 

2.3 

900 

03-09 

34.3 

19.9 

14.9 

25.6 

3.3 

43.8 

5.2 

900 

06-09 

20.3 

29.9 

19.3 

26.4 

5.0 

50.8 

5.8 

900 

09-11 

19.6 

25.4 

22.9 

30.9 

2.2 

56.0 

2.8 

900 

12-14 

13.9 

30.4 

27.0 

29.2 

.4 

55.7 

.8 

900 

15-17 

10.4 

36.6 

25.7 

26.7 

.7 

53.0 

1.1 

900 

19-20 

21.9 

32.1 

22.2 

23.0 

.9 

46.1 

.6 

900 

21-23 

35.3 

24.3 

13.7 

26.3 

.3 

40.3 

.7 

900 

ALL 

■OOM 

24.2 

27.6 

19.9 

26.5 

1.8 

49.2 

2.4 

7200 

KERB:  DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

35.3 

19.9 

14.3 

29.7 

2.8 

45.9 

2.4 

920 

03-05 

35.5 

14.9 

14.1 

32.2 

3.3 

49.6 

4.5 

921 

0*-00 

20.0 

27.1 

19.5 

30.2 

4.2 

52.9 

6.0 

921 

09-11 

14.2 

29.5 

22.7 

31.9 

2.7 

57.4 

3.8 

924 

12-14 

10.2 

29.2 

27.2 

31.9 

1.5 

60.6 

1.3 

924 

15-17 

9.5 

30.2 

29.1 

32.5 

.7 

61.2 

1.3 

916 

19-20 

20.6 

26.7 

20.1 

29.9 

1.6 

50.7 

.5 

912 

21-23 

32.1 

21.1 

16.7 

28.6 

1.5 

46.8 

1.8 

912 

ALL 

ODOM 

22.0 

24.9 

20.2 

30.6 

2.3 

53.1 

2.7 

7350 
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ammn  location  *a 


frequency  or  occurrbks  or  ski  cover 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


mmoa  > 

non:  746930 

ram  cm  ramxs 

LST  TO  UTC:  ♦ 

FORT  BRMO  AIR 

5 

RC 

PERIOD  OT  RECORD: 
HORS:  ALL  SOURS: 

JUL  81 

ALL 

(LST)  | 

CUDUt  SC 

— 

AIRMAX  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

OT 

1/2 

PARTIAL 

CB8CURATIOR 

TOTAL 

OBS 

00-02 

30.3 

24.6 

17.6 

26.3 

1.0 

44.9 

2.1 

10934 

03-05 

20.6 

23.7 

16.5 

26.8 

2.4 

47.6 

4.1 

10935 

06-06 

16.0 

29.4 

24.6 

27.5 

2.6 

54.6 

5.9 

10939 

09-11 

13.4 

30.1 

27.5 

28.1 

.9 

56.5 

2.8 

10944 

12-14 

7.6 

34.4 

30.7 

26.9 

.3 

57.6 

1.8 

10944 

15-17 

6.6 

35.7 

31.9 

25.5 

.2 

57.7 

1.9 

10936 

10-20 

13.1 

33.7 

27.0 

25.8 

.3 

53.2 

1.5 

10929 

21-23 

ALL 

26.5 

27.6 

19.6 

25.8 

.5 

45.9 

1.4 

10929 

17.*  29.9  24.7  26.6  1.0  62.3  2.7  67490 
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tttt 


PART  > 


temperature  jud  relative  humidity  sibmakibs 

twwm»- cmnmvi  percent  occurrence  frequency  (Pop). 

mss  nun  ars  created  not  summit  or  mt  data  and  give  cumulative 

POT  RSI  MAXIMUM,  NBIMM,  AMD  MAS  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUMWRim  ST  MONTH  POR  ALL  TEARS  C0H3IWED.  TOTALS  ARE  GIVER  FOR  THE  WHOLE 
TEAR.  DMA  IS  DISPLAYS  USING  5 -DEGREE  PABRBRHEIT  INCREMENTS  (CE  0,  OB  5, 

(M  10,  ETC)..  THERE  IS  CSX  SPECIAL  THRESHOLD  POR  ’SB  33*  DEGREES.  MEANS, 
STANDARD  DEVIATIONS,  AM)  TOTAL  088ERVATICR  COURTS  ARE  GIVER. 

son  i.  tmaxmtm  n  jaruart  1946,  dailt  maximum  ahd  mirimum  temperatures 

CRM  ROUTIMLT  PNOM  HOURLY  OBSERVATIONS  CM  AM  POEMS  10/10A  OR  PROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  PROM  ALL  USAP -OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  'STATION  HISTORY' 
PAGE  POR  DETAILED  INFORMATION  CM  REPORTING  PRACTICES. 


MONTHLY  I  IMP  ERASURES. 

ALSO  PROM  SUMMIT  OP  DAT  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AHD  MIRIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BT  MONTH  AMD  ST  TEAR.  NOMIHLT  EBOOK)  TEMPERATURES  (MAX  AMD  MIR)  ARB  GIVER, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AH  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  POR  A  NORTH  FOR 
WHICH  LESS  THAR  90%  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DEMOTES  A  TEAR(S) 
WITH  ONE  OR  NOME  MISSING  AID/OR  XHOOWUHR  MONTHS. 


MM  NOMIHLT  TBMERMURE. 

ALSO  PROM  SUMMIT  OP  DAT  DMA,  GIVES  MONTHLY  MEM  TEMPERATURE  BT  NORTH, 

POM  ALL  MONTHS,  AMD  POR  ALL  TEAM.  M  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  POR  WHICH  LESS  IBM  90%  OP  THE  DMA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YKAS(S)  WITH  ONE  OR  IBM  HISSING  AMD/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  MU,  WET  BULB,  AM  DEW  POINT  TMPERAIUM8. 

THESE  TABLES  AM  CMAID  PEON  HOURLY  OBSERVATIONS — DATA  IS  8UMIARIEED: 

-  ST  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  PCM  EACH  MONTH  (ALL  TEAM  COMBINED). 

-  NY  NURBS  (ALL  TEAM  AND  ALL  BOUM  COMBINED) . 

-  NT  TERR  (ALL  TEAM  AM  ALL  BOUM  COMBINED). 

MUM,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEM  NUMBER  OP  BOUM  WITH  TSMERMURM  POR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  I N  EACH  SUM4ARY  ARD  IN  ACCORDANCE  WITH  APM  88-29, 

' ENGINEERING  WEATHER  DATA,*  AND  AWSP  105-56,  •METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.' 

WOT*  1.  WINTER  WET  BUU  AND  DEW  POINT  MAN  TEMPERATURES  POR  VERT  COLD  STATIONS 
MINT  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TKWERA3URB  IS  BELOW  -35  DEGREES 
P,  DEW  POINT  TEMPERATURES  ARB  NOT  REROUTED  (PMB-1B).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MAR  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LONER  THAR  SHOWN  IN  TBB  TABLES.  IN  SOME  DOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MM  WET  MLB  TEMKRAXURES  HAT  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
MU  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIMS  PERIODS,  THBSS  SUMUUBB  REPRESENT  THE  "HI OH"  AMD  "LOW* 

nmnontn  recorded  amd  rot  necessarily  tbs  actual  maximum  Aim  mimimum  values,  these  summaries 

AMS  INFLUENCED  BT  TBS  ABSSMCB  OP  MIOBITUC  TEMPERATURE  READ  I  NOS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMUUUBS 
HAT  DEPICT  A  SLIGHT  HARM*  BIAS. 


TSmOUttURB  CONVERSIONS:  P  -  1.8C  ♦  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  S  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (8IRCS  5  APRIL  77) 


RELATIVE  BUMID ITT — CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCE  (POP). 

CREATED  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POP  OP  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCREMENTS.  MEANS  AW  TOTAL  OBSERVATION  C0UNT8  ARE  ALSO  I  JVIDKD. 

TBS  DMA  IS  8UWMRIZED  AS  FOLLOW: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STEWARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AW  ALL  HOURS  COMBINED)  . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AW  ALL  HOWS  COMBINED). 
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IMIlflimSIlIRMtRI 


a  uxxncm  -a* 
,  Mamui  SC 


CUMULATIVE  MltUURM 


frbqusrct  of  occurrence  of  maximum  tkwkraturrs  if  parhkrhbit 
FROM  SOMWRT  OF  DAT  DAZA 


SIKTIOa  RAMS:  FORT 
L8T  TO  OlCt  *09 


PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 
MORIS:  ALL  SOURS:  ALL 


JVH  JUL 


SEP  OCT 


2.7 

9.6 

28.2 

41.8 

1.7 

13.5 

28.7 

62.9 

79.9 

.0 

7.F 

29.1 

56.0 

86.9 

94.1 

.« 

3.7 

16.0 

45.3 

'6.0 

96.0 

98.8 

6.1 

10.2 

30.9 

66.1 

91.4 

98.8 

99.9 

13.3 

2i.a 

46.6 

•  1.0 

97.2 

99.7 

100.0 

25.4 

36.6 

65.1 

93.9 

99.0 

99.9 

36.2 

50.2 

•0.5 

97.3 

99.9 

100.0 

53.7 

64.1 

90.1 

99.1 

100.0 

70.6 

77.9 

96.2 

99.9 

•3.7 

90.1 

90.6 

100.0 

93.0 

97.0 

99.7 

95.3 

99.3 

99.0 

90.0 

99.0 

99.9 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

.5 

2.8 

.8 

11.2 

5.8 

.2 

25.7 

23.2 

3.4 

.3 

38.6 

48.4 

15.8 

3.5 

49.3 

67.6 

33.7 

10.3 

59.4 

85.7 

53.6 

22.2 

68.8 

94.7 

69.2 

35.3 

76.7 

98.5 

82.9 

50.5 

83.3 

99.7 

93.1 

68.5 

89.1 

100.0 

97.9 

84.1 

93.9 

99.9 

92.4 

97.1 

100.0 

97.8 

99.0 

98.7 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

99.9 

51.0 

54.7 

63.8 

73.4 

80.0 

06*0 

80.5 

07.2 

82.5 

73.3 

64.' 

**.2 

71.7 

11.38 

11.46 

10.78 

9.35 

7.53 

6.24 

5.56 

5.72 

7.03 

7.96 

9.5c 

.c.77 

15.69 

927 

•47 

929 

899 

930 

900 

930 

917 

900 

930 

900 

926 

10935 
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BBBBBBBB BBBSBBBB8B8 


uxxnom 

Momu  *c 


CUMULATIVE  PEKCZmHBB 


WaglTOCT  OP  0CCD8KBPCK  OP  HiaiMUH  TEMPERATURES  IK  FAHRENHEIT 

from  simakx  of  mt  dmx 


MPMBR:  7469)0 


8ZMnOH  HAHB:  PORT 
LPT  TO  QIC:  *05 


PERIOD  OP  RECORD:  6107-9106 
NORTH:  ALL  HOURS:  ALL 


FHB 

MAR 

APR 

MAX 

JUI 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

KJF 

DEC 

ahr 

.3 

.9 

.4 

.i 

.2 

5.1 

17.1 

14.6 

2.0 

.2 

3.3 

.1 

.1 

4.5 

37.8 

72.2 

65.6 

27.6 

1.3 

.2 

17.5 

1.0 

4.2 

29.7 

73.4 

93.0 

89.5 

56.7 

10.9 

1.7 

.3 

30.2 

1.1 

4.3 

18.0 

54.3 

89.9 

99.0 

98.1 

76.7 

24.8 

6.2 

1.9 

39.8 

4.6 

12.4 

36.7 

75.4 

97.8 

100.0 

99.8 

90.8 

44.2 

14.7 

5.3 

48.8 

9.1 

25.1 

55.2 

90.0 

99.7 

100.0 

97.8 

61.4 

26.6 

10.8 

57.0 

16.2 

40.4 

73.5 

97.8 

100.0 

100.0 

79.2 

44.7 

20.0 

65.5 

26.2 

59.0 

89.4 

99.9 

92.0 

62.7 

33.6 

73.9 

43.7 

77.5 

98.4 

100.0 

98.4 

80.9 

50.8 

82.7 

53.8 

83.6 

99.4 

99.2 

87.9 

57.5 

85.9 

70.1 

93.1 

99.9 

99.7 

93.3 

71.2 

90.8 

85.0 

99.0 

100.0 

100.0 

98.9 

88.2 

95.9 

95.2 

99.7 

99. B 

96.2 

98.4 

99.3 

100.0 

100.0 

99.5 

99.6 

100.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

32.5 

34.5 

42.5 

50.7 

59.5 

67.1 

71.0 

70.4 

64.5 

52.6 

43.5 

35.8 

52.1 

10.17 

9.90 

9.45 

8.54 

7.04 

5.40 

3.96 

4.30 

6.73 

9.02 

9.69 

10.33 

15.93 

927 

847 

929 

899 

930 

900 

930 

917 

900 

930 

900 

926 

10935 
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omoran  location 
nvbk,  mWilui  me 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  OP  MEM  TEWSRATURES  IK  FAHRENHEIT 

PROM  8WMARY  OP  DAT  DATA 


mruw  mam 

PER  I  746930  STATION  RAMS’  PONT  BRAOO  AIR  RC 

LSI  TO  OlCt  *05 

PERIOD  OP  RECORD!  6107-9106 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

(t* 

P 

*-PJ 

JAR 

ra 

MM 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AIM 

SEP 

OCT 

nov 

DSC 

ARM 

OK  ' 

90 

.4 

1.1 

.5 

.2 

OB 

•5 

.1 

S.l 

14.2 

8.7 

1.9 

.4 

2.6 

QB 

•0 

.3 

6.1 

31.3 

56. 8 

49.7 

19.2 

.6 

13.8 

OB 

75 

1.0 

6.7 

27.1 

70.8 

89.2 

84.1 

49.3 

6.6 

.4 

.1 

28.1 

CM 

70 

.6 

4.4 

23.1 

59.7 

91.8 

98.6 

96.6 

76.1 

22.0 

4.0 

.8 

39.7 

<B 

•9 

1.0 

3.3 

12.6 

40.9 

79.0 

97.9 

99.9 

99.9 

90.2 

45.3 

12.9 

3.6 

49.1 

CB 

60 

9.7 

6.9 

27.6 

99.1 

92.5 

99.8 

100.0 

100.0 

98.8 

67.4 

29.2 

9.3 

58.4 

OK 

99 

11.1 

17.9 

43.7 

61.3 

99.2 

100.0 

99.9 

85.4 

50.1 

18.9 

67.5 

m 

90 

22.4 

29.4 

69.4 

99.0 

100.0 

100.0 

96.1 

69.4 

33.4 

76.1 

m 

49 

37.6 

47.9 

63.0 

98.7 

99.5 

85.7 

52.2 

83.9 

m 

40 

60.0 

66.9 

93.3 

100.0 

100.0 

95.4 

71.8 

90.8 

m 

19 

76.6 

69.2 

96.6 

99.3 

88.0 

95.9 

«B 

33 

62.6 

90.0 

99.9 

99.7 

91.6 

97.0 

QB 

30 

69.4 

96.2 

99.7 

99.9 

96.3 

98.5 

ON 

29 

96.7 

99.6 

99.9 

100.0 

99.1 

99.6 

OB 

20 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

QB 

19 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

10 

99.9 

100.0 

ON 

9 

100.0 

100.0 

MM 

42.0 

44.8 

93.4 

62.3 

70.0 

76.8 

80.0 

79.0 

73.7 

63.2 

54.2 

45.8 

62.2 

SD 

9.94 

9.82 

9.32 

8.18 

6.55 

5.21 

4.27 

4.51 

6.24 

7.68 

8.82 

9.82 

15.42 

TOTAL  OHS 

927 

647 

929 

899 

930 

900 

930 

917 

900 

930 

900 

926 

10935 
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:m  iocjffio«  -a 


'IT 


uanrcBu:,  uonui  ac  from  sumarx  of  dai  dma 


amncm  mm 

Mil  746930  RATI 06  RAMCl  FORT  BRAQQ  AIM  HO 

L8T  TO  OKI  +05 

PERIOD  OP  RECORD]  6107-9106 
KRIBi  ALL  BOOKS:  ALL 

TEAR 

JAM 

FSB 

IM 

APR 

HAT 

juv 

JUL 

AIM 

SEP 

OCT 

BOV 

DSC 

AMHUAL 

61 

95 

93* 

95 

86 

85 

72 

95* 

62 

76 

01 

76 

86 

96 

91 

102 

94 

91 

88 

71 

69 

102 

63 

73 

65 

82 

91 

93 

98 

95 

94 

88 

85 

72 

65 

98 

64 

69 

64 

60 

86 

97 

98 

89 

94 

91 

83 

80 

73 

98 

6S 

74 

76 

73 

86 

90 

91 

91 

95 

91 

81 

76 

70 

95 

66 

73 

66 

62 

84 

87 

95 

99 

93 

92 

83 

77 

72 

99 

67 

75 

73 

87 

90 

94 

92 

94 

91 

86 

89 

76 

78 

94 

66 

70 

67 

85 

88 

91 

100 

98 

100 

90 

89 

80 

71 

100 

69 

66 

66 

76 

86 

96 

95 

98 

92 

93 

85 

75 

74 

98 

70 

79 

74 

79 

92 

96 

103 

99 

98 

98 

87 

76 

76 

103 

71 

72 

74 

75 

86 

88 

94 

93 

90 

88 

83 

82 

80 

94 

72 

71 

76 

79 

92 

82 

89 

94 

93 

92 

86 

84 

78 

94 

73 

73 

70 

87 

85 

91 

92 

92 

93 

91 

89 

78 

76 

93 

74 

75 

72 

66 

90 

91 

94 

93 

92 

90 

81 

85 

70 

94 

75 

77 

79 

03 

83 

91 

92 

92 

95 

97 

84 

80 

72 

97 

76 

69 

76 

87 

90 

88 

91 

98 

92 

90 

85 

70 

68 

98 

77 

53 

61 

81 

89 

93 

96 

102 

95 

90 

91 

80 

73 

102 

76 

71 

71 

61 

90 

91 

96 

96 

96 

96 

83 

78 

80 

96 

79 

70 

70 

78 

82 

84 

89 

94 

100 

92 

85 

82 

73 

100 

60 

65 

76 

72 

95 

90 

97 

96 

102 

97 

84 

78 

75 

102 

01 

64 

72 

63 

92 

91 

99 

96 

92 

90 

90 

78 

74 

99 

62 

73 

62 

82 

82 

92 

94 

95 

95 

92 

85 

80 

79 

95 

63 

63 

71 

78 

85 

87 

94 

102 

107 

98 

84 

74 

72 

107 

64 

61 

72 

01 

86 

89 

96 

95 

93 

92 

86 

78 

78 

96 

65 

73 

76 

69 

91 

89 

95 

95 

92 

93 

88 

81 

69 

95 

66 

69 

74 

87 

87 

96 

100 

104 

96 

97 

98 

83 

77 

104 

67 

69 

71 

75 

90 

92 

95 

100 

97 

90 

81 

83 

76 

100 

66 

70 

74 

78 

82 

94 

101 

100 

107 

92 

86 

81 

76 

107 

69 

73 

62 

66 

94 

95 

98 

99 

96 

93 

87 

81 

72. 

99 

90 

76 

60 

06 

93 

90 

102 

102 

99 

98 

89 

81 

78 

102 

91 

67 

76 

63 

89 

96 

100 

100* 
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LOCATION  •*'  MONTHLY  MAXIMUM  THWERATURRS  II  FAHRENHEIT 

A8HRVILLB  MC  FROM  SUMMIT  OF  DAT  DATA 

HUBER:  746930  STATION  RAMS:  FOR  BRA0O  AIR  Me  PERIOD  OF  RECORD:  6107-9106 

urr  ID  OKI  *05  MOUTH:  ALL  HOURS:  ALL 


JAR  FBI  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUO  SEP  OCT  MOV  DEC  ARRUAL 


79 

82 

89 

95 

98 

103 

104 

107 

98 

98 

85 

80 

107 

927 

847 

929 

899 

930 

900 

930 

917 

900 

930 

900 

926 

10935 

TV  WB8BT  VALOR  OF  107  OCCURRED  OH  08/21/83 

NOTRl  *THH  VALOR  IS  BASSO  OR  A  NORTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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ucMnoa  'A* 
Aamiu  k 


from  summit  or  oat  data 


sum  or  sn— in  746930  aaaiam  mu  fort  bram  air  rc 

AST  TO  OR:  405 


JAR 

m 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

61 

62 

12 

20 

26 

34 

52 

61 

63 

12 

12 

31 

42 

40 

56 

64 

16 

23 

25 

34 

49 

60 

65 

19 

16 

24 

35 

53 

53 

66 

11 

20 

26 

36 

39 

46 

67 

20 

11 

22 

43 

43 

53 

66 

16 

14 

26 

37 

43 

54 

69 

11 

23 

25 

38 

41 

58 

70 

10 

19 

29 

35 

45 

61 

71 

14 

16 

25 

36 

42 

55 

72 

11 

22 

27 

29 

44 

46 

73 

26 

14 

32 

33 

45 

60 

74 

26 

21 

31 

36 

SO 

58 

75 

22 

24 

25 

36 

50 

60 

76 

12 

24 

20 

33 

44 

52 

77 

6 

16 

30 

37 

43 

SO 

76 

15 

19 

25 

42 

49 

55 

79 

17 

15 

20 

38 

46 

54 

60 

25 

10 

15 

35 

40 

55 

61 

0 

14 

25 

33 

45 

56 

62 

11 

27 

26 

30 

45 

65 

63 

19 

24 

29 

30 

44 

55 

64 

15 

22 

29 

35 

42 

52 

05 

-1 

21 

29 

33 

46 

53 

•6 

14 

20 

24 

36 

42 

62 

67 

23 

27 

29 

33 

46 

61 

66 

13 

19 

30 

37 

47 

51 

69 

25 

19 

26 

32 

40 

66 

90 

25 

22 

32 

35 

51 

57 

91 

20 

17 

29 

41 

52 

55 

PERIOD 

MORS: 


JUL 

AUO 

SEP 

60 

61* 

51 

60 

61 

47 

56 

61 

45 

63 

57 

52 

62 

52 

55 

60 

61 

51 

62 

61 

47 

65 

57 

55 

66 

57 

51 

65 

65 

48 

59 

62 

56 

58 

63 

55 

65 

66 

60 

61 

65 

46 

57 

64 

52 

62 

54 

50 

63 

62 

56 

63 

65 

54 

56 

58 

57 

66 

64 

56 

63 

59 

47 

64 

59 

48 

61 

59 

46 

59 

63 

50 

65 

60 

49 

65 

58 

56 

64 

65 

55 

56 

66 

57 

62 

64 

49 

63 

67 

46 

OP  RECORD!  6107-9106 
ALL  SOURS:  ALL 


OCT 

MOP 

DEC 

37 

25 

15 

26 

31 

9 

35 

29 

17 

35 

28 

20 

29 

28 

22 

38 

28 

19 

38 

25 

22 

32 

24 

18 

33 

22 

20 

38 

18 

18 

41 

25 

26 

34 

27 

21 

37 

26 

19 

32 

23 

20 

35 

30 

17 

28 

21 

17 

37 

24 

18 

37 

36 

23 

36 

28 

24 

36 

28 

14 

34 

31 

18 

36 

31 

24 

37 

30 

16 

44 

28 

24 

48 

36 

15 

36 

26 

25 

34 

27 

28 

35 

34 

19 

39 

23 

5 

37 

31 

25 

ARHUAL 

15* 

9 

12 

16 

16 

11 

11 

14 

11 

10 

14 

11 

14 

20 

17 

12 

6 

15 

15 

14 

8 

11 

16 

15 
-1 

14 

23 

13 

5 

22 

17*. 
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locmtgn  '»•  mmiT  miiiindm  temperatures  iw  mnarnmn 

juHmu  m  mat  suwmo  or  mt  data 


746930 


statics  mm:  port  bmoo  mi  hc 
lot  10  orci  «os 


PERIOD  OP  BEOOH):  6107-9106 
MOHTB:  MX  HOURS:  ALL 


JM  PEB  MAR  APE  HAT  JIM  JUL  AUO  SEP  OCT  BOV  DEC 


ARHUAL 


-1 

11 

15 

29 

39 

48 

56 

52 

45 

26 

18 

5 

-1 

927 

947 

929 

999 

930 

900 

930 

917 

900 

930 

900 

926 

10935 

IBB  LEAST  VALUE  OF  -1  OCCURRED  OS  01/21/85 

NHl  “THE  VALUE  IS  BASED  CM  A  MCM1H  WITS  LESS  ISAS  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  POR  THE  HOSTS 
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A' 

■C 


FROM  SUMMIT  OP  DAT  DATA 


[IT 


746930 

STATION  NANS:  PORT 
1ST  TO  OTCl  *05 

BRA06  AH 

WC 

PERIOD  OP  RECORD:  6107- 
MOHIBI  ALL  HOURS:  ALL 

9106 

JAP 

m 

NUt 

APR 

NAT 

JUR 

JUL 

ADO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AHHUAL 

SO 

78* 

76 

62 

56 

45 

65* 

42 

47 

49 

61 

75 

76 

79 

76 

71 

65 

51 

41 

61 

40 

39 

57 

64 

66 

75 

76 

78 

70 

63 

54 

37 

60 

43 

43 

54 

63 

71 

77 

77 

76 

72 

59 

57 

48 

62 

44 

46 

49 

62 

74 

74 

77 

79 

74 

62 

54 

46 

62 

30 

45 

52 

60 

67 

74 

SO 

78 

72 

62 

52 

44 

60 

46 

42 

55 

64 

66 

73 

78 

77 

69 

63 

50 

49 

61 

36 

39 

54 

61 

68 

77 

80 

81 

74 

64 

53 

41 

61 

36 

43 

46 

63 

71 

78 

81 

76 

72 

65 

52 

45 

61 

40 

47 

54 

67 

73 

60 

81 

81 

80 

67 

53 

46 

64 

41 

45 

48 

59 

67 

77 

77 

76 

73 

67 

53 

56 

62 

51 

44 

52 

61 

66 

73 

79 

78 

75 

63 

54 

52 

62 

46 

44 

59 

62 

69 

77 

60 

80 

77 

66 

55  i 

46 

64 

S3 

46 

56 

64 

72 

75 

79 

78 

72 

60 

51 

45 

63 

46 

46 

52 

60 

71 

77 

76 

81 

76 

65 

56  • 

44 

63 

41 

S3 

57 

63 

66 

74 

79 

77 

72 

58 

47 

42 

61 

32 

44 

IKTmmSS 

67 

72 

77 

83 

79 

76 

61 

56 

44 

63 

39 

36 

52 

65 

70 

78 

80 

82 

77 

63 

58 

46 

62 

40 

40 

S3 

61 

67 

71 

77 

80 

74 

62 

57 

47 

61 

45 

41 

50 

63 

71 

77 

02 

82 

78 

60 

51 

44 

62 

36 

44 

49 

65 

67 

60 

80 

76 

71 

61 

54 

44 

61 

39 

47 

54 

59 

72 

76 

81 

79 

73 

63 

56 

51 

63 

40 

44 

53 

59 

69 

76 

82 

82 

74 

63 

53 

45 

62 

41 

49 

51 

59 

69 

78 

79 

80 

70 

69 

51 

53 

63 

37 

45 

57 

65 

70 

77 

79 

77 

73 

68 

62 

42 

63- 

41 

46 

54 

65 

72 

81 

86 

79 

77 

67 

57 

47 

65 

43 

43 

51 

59 

72 

78 

83 

81 

75 

58 

55 

49 

62 

37 

44 

S3 

59 

67 

76 

81 

83 

74 

58 

56 

44 

61 

46 

47 

54 

62 

69 

80 

81 

79 

74 

65 

56 

39 

63 

51 

54 

56 

63 

72 

60 

82 

80 

74 

67 

56 

51 

66 

44 

49 

56 

66 

74 

79 

62* 
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PBRIOO  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


LOT  TO  UICi  *  5 

MOOTS: 

JAR 

tri 

oomnco 

TOBUi 

mu  HMD 

LB  0 

OP  HOURS  WITH  TBMPKRATURBS  DEO  F 
LB  32  OB  65  OB  00  OB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

30.9 

9.910 

910 

0 

239 

0 

0 

0 

910 

03-09 

30.0 

9.997 

910 

3 

290 

0 

0 

0 

910 

00-00 

39.9 

10.290 

922 

3 

340 

2 

0 

0 

922 

09-11 

41.4 

10.224 

924 

0 

172 

19 

0 

0 

924 

12-14 

47.0 

10.070 

924 

0 

77 

65 

0 

0 

924 

19-17 

49.2 

10.709 

924 

0 

58 

79 

0 

0 

924 

10-20 

44.0 

10.020 

924 

0 

116 

23 

0 

0 

924 

21-23 

40.4 

9.002 

924 

0 

100 

6 

0 

0 

924 

JU& 

41.7 

11.179 

7370 

6 

1488 

194 

0 

0 

7378 

NORTH: 

FEB 

00-02 

42.0 

10.611 

046 

0 

140 

16 

0 

0 

846 

03-09 

41.0 

10.049 

046 

0 

203 

10 

0 

0 

846 

00-00 

40.2 

10.901 

046 

0 

225 

12 

0 

0 

046 

09-11 

40.9 

10.643 

046 

0 

61 

49 

0 

0 

046 

12-14 

92.0 

11.703 

046 

0 

21 

162 

3 

0 

846 

19-17 

94.9 

11.947 

046 

0 

3 

186 

7 

0 

846 

10-20 

49.9 

10.401 

046 

0 

27 

04 

0 

0 

846 

21-23 

49.2 

10.911 

046 

0 

86 

36 

0 

0 

846 

ALL 

11.999 

6760 

766 

555 

10 

6768 

40.0 

0 
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cnmiH  woman  ■*■  out  auu  Tnmmun  nmua 


— 

*— • 

UM  0C  FROM  HOURLY  0B8XKVATI0MS 

740030  nma  mo:  poor  mmo  aim  oc  pkriod 

LOT  ID  met  ♦  S  MC8RH: 

OP  RSOOttO:  JUL  81  -  JUH 

MM 

91 

ur 

MM 

oovumoo 

TOBU. 

M 

LI  0 

or  BOOM  WITH  HMKRMURI8 
LI  32  01  63  01  60  01 

dio  r 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

40.2 

10.127 

010 

0 

40 

64 

0 

0 

930 

OS-OS 

47.0 

10.200 

930 

0 

67 

44 

0 

0 

930 

00-00 

40.0 

10.114 

930 

0 

68 

SO 

0 

0 

930 

00-11 

S4.S 

10.404 

930 

0 

7 

163 

4 

0 

930 

12-14 

00.0 

11.400 

930 

0 

3 

356 

63 

0 

930 

1S-17 

OS.O 

11.390 

930 

0 

4 

431 

81 

0 

930 

10-20 

50.0 

10.400 

930 

0 

6 

262 

17 

0 

930 

21-2S 

S2.S 

10.120 

930 

0 

16 

111 

0 

0 

930 

MX 

moo 

S4.0 

12.040 

7440 

0 

211 

1483 

165 

0 

7440 

mmx 

m 

00-02 

SS.7 

0.037 

900 

0 

0 

157 

0 

0 

900 

OS-OS 

S2.0 

0.004 

900 

0 

4 

71 

0 

0 

900 

00-00 

S4.2 

0.075 

900 

0 

4 

105 

0 

0 

900 

00-11 

OS.O 

0.202 

000 

0 

0 

423 

39 

0 

900 

12-14 

00.5 

10.3S0 

900 

0 

0 

619 

175 

0 

900 

15-17 

70.0 

10.303 

900 

0 

0 

660 

193 

2 

900 

10-20 

00.0 

0.010 

900 

0 

0 

521 

76 

0 

900 

21-23 

so.c 

0.700 

900 

0 

0 

298 

4 

0 

900 

MX 

■outs 

01.0 

11.412 

7200 

0 

8 

2854 

487 

2 

7200 
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DKT  BULB 


SUMtARY 


mrrac,  «nuu  bc  from  hourly  observatiohs 

BBIM  RMBb  746930  nm(B  RMS:  FORT  BMOO  AIR  RC  PRRIOO  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 

LOT  *0  UIC:  *  5  WORTH:  MAT 


urr 

|  MU. 

8TRRDARD 

Dovuanc. 

lOAL 

NEAR  RUBER  ' 

LB  0 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEO  P  TOTAL 
LB  32  OB  65  OB  80  OR  93  SOURS 

00-02 

64.5 

6.697 

930 

0 

0 

528 

2 

0 

930 

03-05 

62.2 

7.190 

930 

0 

0 

410 

0 

0 

930 

06-00 

64.3 

7.107 

930 

0 

0 

489 

9 

0 

930 

09-11 

72.9 

7.301 

930 

0 

0 

807 

177 

0 

930 

12-14 

76.1 

7.565 

930 

0 

0 

883 

413 

10 

930 

15-17 

70.6 

7.609 

930 

0 

0 

885 

473 

16 

930 

16-20 

74.4 

7.346 

929 

0 

0 

840 

241 

2 

929 

21-23 

60.1 

6.634 

930 

0 

0 

670 

27 

0 

930 

ALL 

■DURR 

70.4 

9.461 

7439 

0 

0 

5512 

1342 

28 

7439 

MORIB:  JUR 

00-02 

72.3 

5.000 

900 

0 

0 

820 

52 

0 

900 

03-05 

70.1 

5.264 

900 

0 

0 

779 

2 

0 

900 

00-00 

72.3 

5.216 

900 

0 

0 

828 

51 

0 

900 

09-11 

00.7 

5.596 

900 

0 

0 

893 

545 

9 

900 

12-14 

05.5 

6.032 

900 

0 

0 

896 

769 

100 

900 

15-17 

05.7 

6.414 

899 

0 

0 

895 

747 

113 

899 

10-20 

01.5 

6.096 

890 

0 

0 

891 

593 

19 

898 

21-23 

75.6 

5.004 

697 

0 

0 

674 

195 

0 

897 

ALL 

BOURO 

70.0 

6.121 

7194 

0 

0 

6876 

2954 

241 

7194 

B  -  5  -  1  -  3 


USAFBTAC/DS — 92/267  -  Page  311 


onwtHM  location  •»•  dry  bulb  tsmpkratukb  swmakt 

mime,  ASHBVILLB  HC  FRM  HOURLY  OeSBRVATIOieS 

nmoi  ■uwim  746930  anttiam  mmi  ran  braoo  act  bc  pduod  of  rscord:  jui  ei  -  ju«  91 


UI  TO  dies  ♦  5 

MRS: 

JUL 

~l 

MM 

SBWDABD 

OBVIATION 

TOTAL 

000 

KH  BUKBBH  OF  HOURS  WITS  TBMPBRAXURE8  DBG  F 
LB  0  LB  32  (S  63  OS  SO  OB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

73.5 

4.407 

930 

0 

0 

917 

154 

0 

930 

03-09 

73.0 

4.100 

930 

0 

0 

900 

68 

0 

930 

06-00 

75.2 

4.463 

930 

0 

0 

914 

145 

0 

930 

09-11 

02.0 

9.607 

930 

0 

0 

929 

676 

41 

930 

12-14 

07.7 

6.160 

930 

0 

0 

930 

839 

206 

930 

15-17 

07.6 

6.910 

930 

0 

0 

930 

809 

233 

930 

10-20 

03.1 

6.413 

930 

0 

0 

930 

642 

06 

930 

21-23 

70.2 

4.693 

930 

0 

0 

929 

334 

i 

930 

« 

ALL 

00.9 

7.400 

7440 

0 

0 

7379 

3667 

567 

7440 

MOTH 

AUG 

00-02 

74.4 

4.307 

930 

0 

0 

909 

93 

0 

930 

03-09 

72.6 

4.334 

930 

0 

0 

•71 

47 

0 

930 

06-00 

73.3 

4.949 

930 

0 

0 

•84 

70 

0 

930 

09-11 

00.4 

9.001 

930 

0 

0 

921 

545 

9 

930 

12-14 

09.3 

6.237 

930 

0 

0 

930 

770 

93 

930 

15-17 

09.4 

6.403 

930 

0 

0 

928 

764 

111 

930 

10-20 

01.0 

3.999 

930 

0 

0 

927 

549 

25 

930 

21-23 

76.6 

4.769 

930 

0 

0 

920 

241 

0 

930 

AU 

70.6 

7.264 

7440 

0 

0 

7290 

3079 

238 

7440 
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location  *a* 


It  746130 


Dior  BOLB  TEMPERATURE  SUMtART 
not  BOURLT  OBSERVATIONS 

PORT  BRAOQ  AJH  BC  PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


in  to  ore  ♦  5 

MORTH: 

SEP 

in  | 

Mnna 

TOTAL 

REAR  RUWPi®  OF  BOORS  WITH  TEMPERATURES  DEO  F 
LB  0  LB  32  OB  65  OE  80  OE  93 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

60.0 

6.007 

900 

0 

0 

651 

10 

0 

900 

03-09 

66.3 

7.166 

900 

0 

0 

591 

1 

0 

900 

06-00 

66.7 

7.304 

900 

0 

0 

368 

12 

0 

900 

09-11 

79.0 

7.006 

900 

0 

0 

631 

248 

2 

900 

12-14 

00.3 

7.279 

900 

0 

0 

862 

527 

26 

900 

19-17 

00.7 

7.229 

900 

0 

0 

882 

545 

32 

900 

10-20 

79.2 

7.003 

900 

0 

0 

837 

262 

4 

900 

21-23 

70.4 

6.613 

900 

0 

0 

732 

65 

0 

900 

ALL 

72.6 

6.946 

7200 

0 

0 

5994 

1670 

64 

7200 

NORTE: 

OCT 

00-02 

96.1 

9.301 

930 

0 

0 

249 

3 

0 

930 

03-09 

96.3 

9.439 

930 

0 

0 

197 

2 

0 

930 

06-00 

96.9 

9.214 

930 

0 

0 

197 

1 

0 

930 

09-11 

69.7 

6.396 

930 

0 

0 

507 

49 

1 

930 

12-14 

71.6 

6.607 

930 

0 

0 

722 

179 

15 

930 

19-17 

72.3 

0.994 

930 

0 

0 

749 

195 

15 

930 

16-20 

69.1 

6.773 

930 

0 

0 

491 

40 

1 

930 

21-23 

60.9 

9.026 

930 

0 

0 

320 

11 

0 

930 

ALL 

63.3 

10.607 

7440 

0 

0 

3432 

480 

32 

7440 

i 
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wamcm  •*■ 


FROM  SOURLY  OBSERVATIOM8 


•t  746930  gmnoi  HAMBl  TOUT  BRAOG  AIR  RC  PRRIOO  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 


1ST  TO  OTCl  ♦  5 

METIS: 

BOV 

ur  | 

| 

aWHBR 

total 

MAR  RUHBER  Or  HOURS 

LB  0  LB  32  1 

WITH 

3K  65 

THtVBRJmiRBS 

08  80  08 

DBG  F 

93 

TOTAL 

SOURS 

00-03 

51.0 

10.030 

900 

0 

17 

91 

0 

0 

900 

03-05 

49.3 

10.310 

900 

0 

a-* 

68 

0 

0 

900 

06-00 

40.0 

10.407 

900 

0 

44 

65 

0 

0 

900 

09-11 

56.9 

9.309 

900 

0 

1 

207 

1 

0 

900 

13—14 

63.5 

9.350 

900 

0 

0 

444 

17 

0 

900 

15-17 

63.6 

9.112 

900 

0 

0 

452 

17 

0 

900 

10-30 

56.4 

9.154 

900 

0 

0 

217 

0 

0 

900 

31-33 

53.6 

9.693 

900 

0 

2 

126 

0 

0 

900 

AU 

55.3 

11.109 

7200 

0 

101 

1670 

35 

0 

7200 

METIS: 

DBC 

00-03 

43.5 

11.115 

920 

0 

173 

35 

0 

0 

920 

03-05 

41.1 

11.300 

921 

0 

228 

34 

0 

0 

921 

06-00 

40.3 

11.406 

921 

0 

252 

29 

0 

0 

921 

09-11 

46.3 

10.070 

924 

0 

97 

50 

0 

0 

924 

13-14 

53.0 

11.496 

934 

0 

36 

152 

0 

0 

924 

15-13 

53.7 

11.106 

916 

0 

24 

165 

0 

0 

916 

10-30 

47.7 

10.647 

912 

0 

63 

74 

0 

0 

912 

31-33 

44.3 

11.015 

912 

0 

128 

46 

0 

0 

912 

AU. 

46.1 

12.117 

7350 

0 

1001 

585 

0 

0 

7350 
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ohwuiw  locatior  -a*  dr  bulb  tbwbrmvrb  oumury 

mvinc,  aobbfxub  bc  from  hourly  obobrvatigbs 

STATICS  WBMi  74*930  STATIC*  SM:  fort  braoo  aib  bc  PBRIOO  OF  RECORD:  JUL  Bl  -  JUS  91 

urr  10  ore i  *  5  north:  all 


urr 

|  HUB 

onaoARD 

DBVIATIGB 

TOTAL 

OH 

MBAR  HUWRR 

LB  0 

OF  BOURB  BITS  TBtPBRATUK BO  DRO  P 
LB  32  OB  69  OB  00  OB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

97.0 

19.169 

10934 

0 

609 

4437 

314 

0 

10934 

03-09 

99.9 

19.191 

10939 

3 

037 

3975 

120 

0 

10935 

06-00 

96.3 

19.939 

10939 

3 

933 

4163 

200 

0 

10939 

09-11 

64.0 

16.490 

10944 

0 

330 

5799 

2204 

62 

10944 

12-14 

69.7 

16.300 

10944 

0 

137 

7043 

3755 

450 

10944 

19-17 

70.9 

19.007 

10935 

0 

09 

7242 

3031 

522 

10935 

10-20 

69.3 

19.961 

10929 

0 

212 

6097 

2420 

137 

10929 

21-23 

60.4 

19.343 

10929 

0 

420 

5060 

077 

l. 

10929 

ALL 

4 

BDORO 

62.9 

16.699 

07409 

6 

3979 

43024 

13009 

1172 

07409 

B  -  5  -  1  -  7 


USAFBTAC/DS— 92/267  -  Page  315 


LOCATION  •* 


wrik,  uanui  sc  fkm  booklt  observations 

■puna  wmmnt  746930  station  hms  ran  bmoo  aim  ac  pehiod  or  nsooro:  jul  ai  -  jun  91 

UT  TO  OICi  ♦  5  MOUTH:  J« 


“1 

MM 

Dooumao 

TOTAL 

mum  moon  or  Boons  wm  t 

LI  32  OB  50  OK  67 

BCDUOURBS 

OS  73  OS 

d  so  r 
80 

TOTAL 

Boons 

00-02 

35.1 

0.735 

910 

365 

75 

0 

0 

0 

918 

03-05 

33.0 

0.009 

910 

407 

61 

0 

0 

0 

918 

00-00 

33.1 

10.312 

922 

434 

59 

0 

0 

0 

922 

00-11 

30.0 

0.960 

923 

204 

95 

0 

0 

0 

923 

12-14 

40.5 

0.009 

924 

175 

157 

0 

0 

0 

924 

15-17 

41.3 

9.643 

924 

151 

164 

2 

0 

0 

924 

10-20 

30.7 

9.765 

924 

222 

135 

0 

0 

0 

924 

21-23 

36.5 

9.754 

924 

312 

97 

0 

0 

0 

924 

AU. 

37.0 

10.273 

7377 

2350 

063 

2 

0 

0 

7377 

MONTH: 

no 

00-02 

30.2 

10.037 

046 

254 

172 

0 

0 

0 

846 

03-05 

37.0 

10.099 

046 

300 

142 

0 

0 

0 

846 

00-00 

37.3 

10.723 

046 

307 

136 

0 

0 

0 

846 

00-11 

41.4 

10.404 

046 

175 

200 

3 

0 

0 

846 

12-14 

44.7 

10.501 

046 

93 

259 

13 

0 

0 

846 

15-17 

45.5 

10.069 

046 

77 

290 

11 

0 

0 

846 

10-20 

43.3 

10.037 

046 

119 

230 

1 

0 

0 

846 

21-23 

40.9 

10.449 

046 

181 

199 

0 

0 

0 

846 

AU 

41.3 

10.019 

6760 

1506 

1628 

28 

0 

0 

6768 
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FKM  BOURLT  OBSERVATIONS 


mnci  rmbi  74*930  nxnoi  rams:  fort  braoo  am  m  period  or  record:  jul  ei  -  juh  91 

LOT  10  UK:  ♦  S  Mans:  MAR 


“1 

MOM 

DBVIATICH 

1UAL 

MBAB  BUBER  OF  BCWRS  WITH  TEMPERATURES 
LB  32  OB  30  OB  67  OB  73  OB 

DBG  F 

80 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

44.9 

10.310 

930 

120 

326 

9 

0 

0 

930 

03-09 

43.3 

10.623 

930 

166 

276 

10 

0 

0 

930 

06-0* 

43.1 

10.999 

930 

132 

248 

14 

0 

0 

930 

09-11 

47.7 

10.007 

930 

59 

372 

35 

1 

0 

930 

12-14 

90.7 

9.020 

930 

22 

467 

65 

0 

0 

930 

19-17 

91.4 

9.392 

930 

13 

515 

64 

0 

0 

930 

10-20 

49.4 

9.327 

930 

31 

452 

26 

0 

0 

930 

21-23 

46.9 

9.701 

930 

71 

362 

9 

0 

0 

930 

ALL 

47.2 

10.461 

7440 

634 

3018 

232 

1 

0 

7440 

Means: 

APR 

00-02 

90.9 

0.010 

900 

16 

515 

12 

0 

0 

900 

03-09 

49.1 

9.133 

900 

25 

458 

9 

0 

0 

900 

06-00 

49.9 

9.061 

900 

19 

479 

14 

0 

0 

900 

09-11 

94.6 

0.732 

900 

2 

627 

66 

4 

0 

900 

12-14 

96.7 

0.494 

900 

0 

683 

102 

18 

0 

900 

19-17 

97.1 

0.11* 

900 

0 

724 

107 

5 

0 

900 

10-20 

99.4 

0.1*2 

900 

1 

673 

64 

4 

0 

900 

21-23 

93.1 

0.49* 

900 

8 

585 

26 

i 

0 

900 

ALL 

93.4 

9.100 

7200 

71 

4744 

400 

32 

0 

7200 
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i  746930 


NR  BULB  TMHBKnna  BtBOMX 
not  HOURLY  OBSBRVXnOW 

sratrios  mi  for  bmoo  ui  rc  fkrico  or  record i  jul  ei  -  jur  91 

LCT  ID  UTCt  4  5  HOSTS:  HU 


TOM 

DBO  F 

TOM. 

WM 

<1  IflOhM 

u at 

1 

Dsvuvncs 

ass 

LB  32 

OB  50 

CB  67 

«■  73  OB 

80 

SOURS 

00-02 

00.3 

7.307 

930 

0 

824 

207 

24 

0 

930 

03-05 

50.0 

7.730 

930 

0 

7B0 

163 

10 

0 

930 

OS-OS 

00.2 

7.575 

930 

0 

830 

217 

25 

0 

930 

00-31 

04.2 

7.029 

930 

0 

90S 

414 

104 

0 

930 

12-14 

05.7 

0.094 

930 

0 

923 

473 

147 

0 

930 

15-17 

05.0 

0.423 

930 

0 

924 

473 

124 

0 

930 

10-20 

04.3 

0.305 

929 

0 

921 

418 

65 

0 

929 

21-23 

02.2 

C.S09 

930 

0 

895 

313 

36 

0 

930 

•2.7 

7.413 

7439 

0 

7009 

2678 

535 

0 

7439 

MONTH  I 

JUN 

00-02 

07.3 

5.175 

900 

0 

900 

592 

124 

0 

900 

03-05 

00.2 

5.511 

900 

0 

895 

529 

60 

0 

900 

00-00 

07.5 

5.257 

900 

0 

899 

581 

136 

0 

900 

00-11 

70.7 

4.974 

900 

0 

900 

729 

405 

0 

900 

12—14 

71.7 

4.S3S 

900 

0 

900 

757 

469 

10 

900 

15-17 

71.5 

4.505 

•99 

0 

899 

772 

441 

10 

899 

10-20 

70.4 

4.497 

S9S 

0 

898 

745 

336 

1 

898 

21-23 

OS. 7 

4.72S 

•97 

0 

897 

670 

202 

0 

897 

Ml 

00.2 

5.307 

7194 

0 

7188 

5375 

2173 

21 

7194 
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*c 


746430  STATICS  KHi  PORT  BRA0O  All  PC  PSRIOD  OP  RBCCRDl  JUL  81  -  JOB  91 

LOT  TO  OTCt  ♦  S  NORTH  I  JUL 


urr 

|  W 

DBPlAnOB 

tom* 

MBUI  BUHBB 

LI  32 

I  OP  B0UB8  WITH  TTMPERATURB8  DIO  P  TOTAL 
«  50  01  67  OB  73  OB  80  BOOM 

00-02 

71.3 

3.722 

930 

0 

930 

834 

391 

4 

930 

03-OS 

70.4 

3.907 

930 

0 

930 

800 

298 

3 

930 

00-00 

71.2 

3.840 

930 

0 

930 

817 

400 

6 

930 

00-11 

74.3 

3.001 

930 

0 

930 

899 

659 

66 

930 

12-14 

75.4 

3.773 

930 

0 

930 

908 

753 

111 

930 

15—17 

75.1 

3.631 

930 

0 

930 

911 

735 

95 

930 

10-20 

74.0 

3.533 

930 

0 

930 

905 

662 

53 

930 

21-23 

72.7 

3.507 

930 

0 

930 

869 

534 

17 

930 

ALL 

BOOBS 

73.1 

4.140 

7440 

0 

7440 

6943 

4432 

355 

7440 

NORTH:  ADO 

00-02 

70.0 

4.215 

930 

0 

930 

794 

356 

3 

930 

03-05 

09.5 

4.365 

930 

0 

930 

729 

245 

0 

930 

00-00 

00.0 

4.483 

930 

0 

930 

743 

287 

0 

930 

00-11 

72.0 

4.512 

930 

0 

930 

835 

588 

19 

930 

12-14 

74.0 

4.368 

930 

0 

930 

859 

664 

53 

930 

15-17 

73.0 

4.154 

930 

0 

930 

866 

661 

27 

930 

10-20 

72.0 

4.059 

930 

0 

930 

851 

559 

14 

930 

21-23 

71.6 

4.114 

930 

0 

930 

821 

432 

4 

930 

ALL 

BOOBS 

71.0 

4.556 

7440 

0 

7440 

6498 

3792 

120 

7440 
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owwnuB  sochior  m  bulb  nm mow  snootier 

oomac,  mmui  wc  not  bouklt  owniinaa 

nma  mwi  746930  aoaiam  mu  fort  mmo  ahi  mc  fhriod  op  kxcohds  jul  01  -  Jim  91 


UP  TO  01C>  »  9 

lOITHt  8XP 

~l 

mtm 

oovumoo 

tom 

008 

mm  mooan  op  boom  with  rorauauttBS  on  r 
LI  32  00  SO  00  67  00  73  00  80 

TOTAL 

BOOMS 

00-02 

44.1 

i 

7.420 

900 

0 

863 

400 

105 

0 

900 

03-09 

62.9 

7.690 

900 

0 

841 

355 

65 

0 

900 

00-00 

63.2 

7.717 

900 

0 

840 

373 

73 

0 

900 

00-11 

67.3 

6.067 

900 

0 

897 

523 

251 

4 

900 

13-14 

60.0 

6.999 

900 

0 

900 

591 

320 

5 

900 

19-17 

60.6 

6.341 

900 

0 

900 

579 

297 

2 

900 

M-20 

67.4 

6.579 

900 

0 

897 

532 

226 

4 

900 

21-33 

69.4 

7.099 

900 

0 

888 

451 

156 

i 

900 

Mt 

mm 

49.9 

7.340 

7200 

0 

7026 

3004 

1493 

16 

720<? 

Hcami  ocr 

00-02 

94.4 

9.750 

930 

2 

617 

131 

19 

0 

930 

03-09 

93.1 

9.956 

930 

7 

961 

105 

13 

0 

930 

00-00 

93.1 

9.707 

930 

6 

961 

94 

12 

0 

930 

00-11 

90.4 

0.099 

930 

0 

755 

193 

55 

0 

930 

12-14 

60.7 

0.606 

930 

0 

830 

267 

92 

0 

930 

19-17 

60.7 

0.394 

930 

0 

846 

274 

80 

0 

930 

10-20 

90.9 

0.776 

930 

0 

770 

215 

35 

0 

930 

31-23 

96.1 

9.347 

930 

0 

672 

172 

23 

0 

930 

mm 

56.9 

9.605 

7440 

15 

5612 

1451 

329 

0 

7440 
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BULB 


SUMMRT 


ORwnn  Locitnoii  wn 

uwmc,  uanui  sc  not  hourly  ossxrvatioiu 

rnmnam  mbi  746*30  stxtior  mmi:  fort  braoo  ah  rc  pkriod  op  record:  jul  ai  -  juh  91 

UR  TO  Die:  4  s  MGRTH:  BOV 


“1 

*"■ 

doctatior 

TOTAL 

U  32 

OP  BOORS  WITH  TBtPBRATURBS 
«  50  01  67  QB  73  OK 

DEO  P 

00 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

47.1 

10.930 

097 

60 

374 

24 

0 

0 

097 

03-09 

49.0 

10.094 

097 

109 

332 

19 

0 

0 

097 

00-00 

49.0 

11.007 

097 

116 

336 

17 

0 

0 

097 

09-11 

90.7 

9.000 

099 

15 

469 

44 

0 

0 

099 

12-14 

93.0 

9.609 

900 

4 

551 

114 

5 

0 

900 

19-17 

93.7 

9.320 

900 

0 

550 

93 

1 

0 

900 

10-20 

90.0 

9.000 

900 

13 

459 

44 

0 

0 

900 

21-23 

40.2 

10.196 

097 

42 

390 

25 

0 

0 

097 

MX 

49.9 

10.997 

7107 

367 

3461 

300 

6 

0 

7107 

MORH: 

DSC 

00-02 

30.9 

11.944 

920 

311 

163 

3 

0 

0 

920 

03-09 

37.9 

11.011 

921 

345 

140 

3 

0 

0 

921 

00-00 

37.3 

11.904 

921 

369 

147 

0 

0 

0 

921 

09-11 

41.3 

11.311 

924 

104 

190 

6 

0 

0 

924 

12—14 

44.0 

11.297 

924 

112 

275 

30 

0 

0 

924 

19-17 

49.2 

10.900 

916 

110 

290 

31 

0 

0 

916 

10-20 

42.4 

11.101 

912 

105 

216 

13 

0 

0 

912 

21-23 

40.3 

11.416 

912 

276 

186 

6 

0 

0 

912 

AIX 

41.0 

11.793 

7390 

1092 

1623 

92 

0 

0 

7350 
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«R  BULB 


FIRM  BOUXLT  OBSSKVlfflORS 


746930 


mncB  bmi  pour  mss  aib  wc 
to*  to  tries  ♦  3 


PSRIGD  or  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
Moans  ALL 


mbui  —bmp  non  mm  non  or  noun  am  monuns  dm  t  total 


tar 

1 

oavuenoa 

CM 

LB  32 

08  SO 

OB  67 

08  73 

08  80 

BOOM 

00-02 

33.0 

13.114 

10931 

1136 

6689 

3006 

1019 

7 

10931 

03-03 

32.3 

13.310 

10932 

1339 

6360 

2722 

691 

3 

10932 

00-00 

32.7 

13.771 

10930 

1403 

6393 

2870 

933 

6 

10936 

00-11 

30.8 

13.201 

10942 

719 

7279 

3747 

2067 

89 

10942 

12-14 

30.0 

14.323 

10944 

406 

7803 

4179 

2468 

179 

10944 

13-17 

39.2 

13.873 

10933 

331 

7982 

4183 

2344 

134 

10933 

10-20 

37.4 

14.436 

10929 

371 

7311 

3814 

1887 

72 

10929 

21-23 

33.3 

14.883 

10926 

890 

7031 

3362 

1384 

22 

10926 

A U 

®5SS!* 

33.0 

13.083 

87473 

6833 

57032 

27883 

12793 

312 

87475 
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DM  FOUT 


omrcnc,  ambwub  *c  non  hourly  obbhxvaxicbs 

mna  raaou  74*930  ohmic*  mi  row  hum  u>  hc  nzico  or  rbccbdj  jul  si  -  juo  91 

LSI  TO  WC:  ♦  S  MOWHs  JM 


MM 

TOTAL 

MBAH  H0MB2B 

:  Or  BOOM 

1  VITO  TMPKMTOmS  DM  P  TOTAL 

!OT  1 

OBVIATION 

OM 

LB  27 

O  37 

LB  55 

OB  65 

BOOT'S 

00-02 

20.0 

12.977 

910 

403 

240 

903 

0 

910 

03-09 

20.2 

12.029 

910 

419 

231 

901 

0 

910 

00-00 

27.7 

13.273 

922 

451 

220 

099 

1 

922 

00-11 

20.9 

13.731 

923 

391 

272 

095 

0 

923 

12-14 

20.0 

14.903 

924 

393 

317 

091 

0 

924 

15-17 

20.7 

14.037 

924 

393 

no 

090 

2 

924 

10-20 

30.1 

14.304 

924 

379 

301 

096 

2 

924 

21-23 

29.7 

13.404 

924 

307 

276 

901 

0 

*  924 

« 

ALL 

29.2 

13.700 

7377 

3212 

2103 

7176 

5 

7377 

month t  rra 

00-02 

33.0 

13.599 

040 

301 

340 

703 

0 

046 

03-09 

32.9 

13.921 

040 

312 

320 

795 

0 

046 

06-00 

32.3 

13.477 

046 

330 

296 

794 

0 

046 

00-11 

34.0 

14.239 

040 

292 

340 

770 

1 

046 

12-14 

34.1 

14.970 

040 

309 

355 

754 

3 

046 

19-17 

33.9 

14.092 

046 

306 

356 

766 

5 

046 

10-20 

34.0 

14.240 

046 

267 

300 

772 

1 

046 

21-23 

34.0 

13.535 

046 

250 

370 

775 

0 

046 

NU. 

33.0 

2371 

2765 

6209 

6760 

BTWW 

14.113 

6760 
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wme,  iMWin  «c  fhoh  sourly  ounminoa 

amnm  mammt  7<nw  wmbm  hmi  fort  brass  air  rc  period  of  nooni  jvl  si  -  juh  91 


OT  ID  Dies  ♦  5 

KERB: 

MUt 

■sri 

MM 

ocvuomoo 

TOTAL 

008 

mm  ram  of  nrn  trim  tbverkturxs  dbo  r 
LE  27  01  37  LB  55  01  65 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

10.3 

13.425 

930 

19S 

530 

807 

12 

930 

03-09 

30.5 

13.570 

930 

207 

496 

805 

13 

930 

00-00 

10.3 

13.443 

930 

203 

498 

807 

16 

930 

00-11 

30.7 

13.902 

930 

177 

537 

775 

17 

930 

12-14 

19.0 

14.174 

930 

181 

524 

767 

15 

930 

15-17 

39.1 

13.901 

930 

202 

521 

774 

16 

930 

10-20 

39.9 

13.294 

930 

179 

542 

764 

10 

930 

21-21 

40.2 

12.992 

930 

164 

561 

784 

8 

930 

ALL 

39.3 

13.041 

7440 

1510 

4209 

6303 

107 

7440 

mim: 

AF9 

00-02 

45.9 

11.392 

900 

55 

706 

683 

15 

900 

03-09 

45.0 

11.517 

900 

61 

665 

711 

17 

900 

00-00 

45.4 

ll.SU 

900 

60 

677 

699 

19 

900 

00-11 

45.9 

12.910 

900 

91 

670 

646 

44 

900 

12-14 

45.2 

12.970 

900 

91 

657 

679 

40 

900 

15-1? 

44.7 

12.791 

900 

93 

654 

690 

30 

900 

10-20 

45.0 

12.301 

900 

79 

694 

671 

38 

900 

21-23 

40.9 

11.450 

900 

52 

731 

665 

29 

900 

MO 

45.0 

12.153 

7200 

572 

5454 

5444 

232 

7200 
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*■ 

omaancR 

ronL 

048 

NSM  MOO  OF  BOUM  WITH  TMFXRATVKXS  DSQ  F 
U  27  OX  37  LX  95  OX  69 

TOTAL 

HOURS 

S7.2 

9.043 

930 

0 

909 

365 

217 

930 

96.4 

9.310 

930 

0 

90S 

307 

191 

930 

97. 1 

9.414 

930 

0 

903 

355 

230 

930 

94.2 

9.499 

930 

0 

902 

310 

300 

930 

97.9 

10.024 

930 

1 

901 

346 

273 

930 

94.4 

9.447 

930 

3 

900 

375 

243 

930 

Vi  .5 

9.314 

929 

3 

915 

354 

260 

929 

94.1 

4.460 

930 

0 

923 

320 

266 

930 

97.4 

9.917 

7439 

7 

7250 

2020 

2004 

7439 

north:  jub 


44.4 

6.292 

900 

0 

900 

105 

536 

900 

43.4 

6.493 

900 

0 

900 

131 

513 

900 

44.7 

6.333 

900 

0 

900 

104 

554 

900 

49.4 

6.470 

900 

0 

900 

109 

502 

900 

44.3 

7.104 

900 

0 

900 

120 

520 

900 

44.0 

7.142 

499 

0 

099 

130 

405 

900 

44.9 

6.729 

094 

0 

090 

111 

516 

900 

49.0 

6.229 

097 

0 

097 

90 

553 

900 

64.9 

6.721 

7194 

0 

7194 

900 

4259 

7194 
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FRCH  HOURLY  OBSORVATIOBS 


>i  74*430  nxnoi  mi  roter  bums  aw  *c  rma>  oar  kbcobd*  jtjl  bi  -  jur  91 

UT  ID  IHCl  ♦  5  MOBTHl  JOT. 


■sri 

1  ^ 

SnODASD 

DSTUancO 

tDtMi 

ON 

MAS  SIMBXR  or  HOOPS  WITH  OMPBRAXURBS  DEO  P 
LX  27  00  37  LO  55  OS  65 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

09.3 

4.430 

930 

0 

930 

7 

804 

930 

03-OS 

00.0 

4.093 

930 

0 

930 

16 

780 

930 

00-00 

09.2 

4. SCO 

930 

0 

930 

10 

786 

930 

00-21 

70.  S 

4.900 

930 

0 

930 

7 

812 

930 

12-1* 

09.0 

S.149 

930 

0 

930 

9 

796 

930 

15-27 

09.3 

S.144 

910 

0 

930 

7 

779 

930 

10-20 

09.0 

4.947 

930 

0 

930 

8 

799 

930 

31-23 

70.1 

4.324 

930 

0 

930 

5 

825 

930 

ALL 

mo 

09.0 

4.099 

7440 

0 

7440 

69 

6381 

7440 

HUOnii  AUB 

00-02 

00.0 

4.729 

930 

0 

930 

12 

772 

930 

OS-OS 

07.9 

4.92S 

930 

0 

930 

20 

745 

930 

00-00 

00.0 

5.19S 

930 

0 

930 

21 

744 

930 

00-11 

09.3 

9.440 

930 

0 

930 

26 

772 

930 

12-1* 

00.0 

9.429 

930 

0 

930 

27 

762 

930 

IS— 17 

co.s 

9.320 

930 

0 

930 

28 

745 

930 

10-20 

00.9 

4.900 

930 

0 

930 

18 

770 

930 

21-23 

09.1 

4.775 

930 

0 

930 

12 

782 

930 

ALL 

BOOTS 

00.0 

9.172 

7440 

0 

7440 

164 

6092 

7440 
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uxmom  *a* 
Aaovrui  sc 

MHDIt  746930 


nw  HOURLY  0R8ERVAXIGB8 
AIR  ac 


PBU00  or  RECORDS  JUL  01  -  JUR  91 


LOT  ID  UTC:  *  9 

HORTHl 

SEP 

*=■1 

dsvhixcb 

TOTAL 

000 

KBM  SOBER 

IM  27 

:  or  BOORS  WITH  TBffERATUKES  DM  t 
03  37  LB  55  OB  65 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

61.9 

0.900 

900 

0 

897 

215 

382 

900 

03-09 

60.7 

0.069 

900 

0 

894 

248 

369 

900 

00-00 

60.9 

0.090 

900 

0 

899 

237 

382 

900 

09-11 

62.7 

0.706 

900 

0 

899 

193 

443 

900 

12-14 

62.0 

9.030 

900 

0 

898 

218 

443 

900 

19-17 

61.4 

9.092 

900 

0 

897 

228 

403 

900 

10-20 

62.6 

0.420 

900 

0 

899 

169 

443 

900 

21-23 

62.4 

0.341 

900 

0 

897 

181 

421 

900 

ALL 

01.0 

0.016 

7200 

0 

7176 

1689 

3286 

7200 

sons  I 

OCT 

00-02 

91.0 

11.967 

930 

7 

827 

582 

143 

930 

03-09 

90.0 

11.669 

930 

a 

797 

605 

113 

930 

00-00 

49.0 

11.979 

930 

a 

800 

605 

111 

930 

09-11 

92.3 

12.099 

930 

16 

830 

524 

171 

930 

12-14 

91.9 

12.940 

930 

IB 

815 

534 

184 

930 

19-17 

91.9 

12.930 

930 

23 

804 

539 

179 

930 

10-20 

93.2 

11.222 

930 

10 

862 

516 

186 

930 

21-23 

92.3 

11.230 

930 

a 

854 

551 

168 

930 

ALL 

91.9 

11.079 

6589 

4456 

1255 

7440 

7440 

96 
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omnon  uxamoa  dr  poiht  tmrrmukb  swmart 

OMRIK,  MRVIUi  me  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

rnmnam  mni  74*930  nwm  imi  fort  braoo  air  me  period  of  record:  jul  si  -  juh  91 


LOT  TO  UTCs  *  5 

Kxrra: 

NOV 

ur  | 

|  MM 

rnnuo 

DCTUTIOt 

TOTAL 

006 

MM  HUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEO  F 
LI  27  08  37  LB  55  01  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

42.6 

13.325 

097 

143 

572 

714 

27 

897 

03-09 

41.6 

13.423 

097 

145 

551 

724 

25 

897 

04-00 

41.5 

13.539 

097 

164 

552 

722 

32 

897 

09-11 

43.9 

13.066 

099 

132 

615 

668 

47 

899 

12-14 

44.1 

14.631 

900 

14S 

585 

643 

56 

900 

15-17 

43.6 

14.563 

900 

157 

586 

677 

56 

900 

10-20 

44.4 

13.011 

900 

97 

610 

673 

40 

900 

21-23 

43.1 

13.052 

097 

12? 

574 

708 

32 

W 

tu 

43.1 

13.742 

7107 

1111 

4645 

5529 

315 

♦ 

7167 

NORTH: 

DBC 

00-02 

33.0 

14.950 

920 

367 

347 

835 

7 

924 

03-09 

32.4 

15.100 

921 

382 

343 

832 

13 

924 

00-00 

32.0 

15.013 

921 

390 

332 

82 

7 

924 

09-11 

33.9 

15.376 

924 

345 

377 

813 

11 

924 

12-14 

34.0 

16.234 

924 

360 

382 

800 

24 

924 

19-17 

33.9 

16.366 

916 

356 

379 

791 

24 

924 

10-20 

34.7 

15.514 

912 

311 

405 

807 

16 

924 

21-23 

34.0 

15.004 

912 

332 

391 

819 

7 

924 

ALL 

33.5 

15.500 

7350 

2843 

2956 

6525 

in 

7350 
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omnnM  locatioh  on  com  tuvermu re  sumwrt 

omfixM,  ugxvou  rc  not  bdurlt  ok-bwhtiom 

RSOIOi  Hill  744930  SUXICM  MAMEl  PORT  BRAOO  AIM  MC  PERIOO  OT  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 


LOT  TO  VIC:  ♦  5 

MCMTH:  ALL 

tax 

|  HUM 

OtMMMD 

DEVIATION 

lwlAt 

OH 

MEM  HUMBER 

LE  27 

!  OP  BOORS  WITH  TEMPERATURES  DEO  P 
OE  37  LE  55  SB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

49.0 

17.642 

10931 

1474 

8136 

6011 

2915 

10931 

03-09 

49.0 

17.721 

10932 

1534 

7962 

6175 

2779 

10932 

00-00 

49.0 

10.029 

10936 

1606 

7941 

6081 

2890 

10936 

09-11 

50.5 

10.154 

10942 

1434 

8210 

5736 

3208 

10942 

12-14 

50.2 

10.174 

10944 

1497 

8194 

5796 

3116 

10944 

15-17 

49.0 

10.007 

10935 

1533 

8166 

5895 

2967 

10935 

10-20 

50.6 

17.600 

10929 

1320 

8366 

5779 

3091 

10929 

21-23 

50.6 

17.522 

10926 

1326 

8334 

5819 

3091 

10926 

ALL 

BOOM 

49.9 

17.079 

07475 

11724 

65309 

47292 

24057 

87475 

*  -  3  -  3  -  7 
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uxatnos 


cumulative  mama*  naQumcr  or  occurrbrce  or  relative  bwudity 
ostfinc,  mmui  k  not  hourly  observations 


amnn 

■Mflll 

740930 

noioa  mtmi 

1ST  TO  OICl  ♦ 

FORT  BM0Q  AIR  RC 
5 

PERIOD  OP  RECORD; 
NORTH  I  JAR 

JUL  81  -  JUR  91 

■=■1 

10% 

209 

MOJtnVB  HUMID  ITT  UMB  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40«  509  60%  70%  00% 

90% 

REAR 

TOTAL  CBS 

00-02 

100.0 

100.0 

90.6 

91.0 

01.5 

67.4 

50.0 

33.3 

16.9 

68. 9 

918 

03-09 

100.0 

100.0 

99.0 

96.1 

04.5 

72.2 

55.4 

36.3 

19.9 

71.3 

918 

00-00 

100.0 

99.9 

99.0 

95.0 

06.2 

75.7 

57.4 

30.2 

19.1 

72.1 

92i 

00-U 

100.0 

99.5 

90.4 

05.5 

71.9 

55.0 

40.1 

27.6 

13.5 

63.9 

923 

12-14 

100.0 

97.9 

02.7 

62.7 

49.0 

37.7 

26.3 

10.6 

0.7 

53.2 

924 

15-17 

100.0 

96.1 

77.5 

57.6 

43.9 

32.5 

25.6 

16.7 

6.9 

50.3 

924 

10-20 

100.0 

99.2 

92.0 

70.2 

63.4 

49.2 

35.1 

23.3 

12.0 

59.9 

924 

21-23 

100.0 

99.9 

96.2 

09.6 

76.6 

62.6 

47.0 

30.4 

15.0 

66.6 

924 

Hi 

MM 

100.0 

99.1 

92.0 

02.1 

69.7 

56.5 

42.3 

20.0 

14.1 

63.3 

7377 

nan:  m 

00-02 

100.0 

100.0 

90.0 

94.7 

05.6 

73.0 

55.2 

37.4 

10.3 

71.1 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

99.6 

96.0 

07.7 

77.4 

60.5 

39.0 

21.0 

73.1 

846 

00-00 

100.0 

100.0 

99.0 

96.0 

90.1 

77.3 

61.0 

41.7 

21.3 

73.6 

846 

09-11 

100.0 

99.0 

96.0 

03.0 

70.1 

55.2 

42.1 

26.4 

12.1 

63.2 

846 

12-14 

100.0 

97.4 

01.0 

62.5 

40.2 

30.2 

27.4 

16.3 

7.4 

52.4 

846 

15-17 

100.0 

95.5 

75.1 

57.3 

43.7 

33.2 

24.3 

15.1 

7.3 

49.6 

846 

10-20 

100.0 

99.1 

90.4 

77.0 

64.0 

50.6 

37.1 

21.6 

9.3 

59.6 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

90.2 

91.0 

00.7 

60.7 

51.5 

31.1 

15.0 

68.2 

846 

XU 

MM 

100.0 

99.0 

92.5 

02.5 

71.4 

59.3 

45.0 

20.7 

14.0 

63.9 

6768 
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LOCATION  -A' 


CUMULATIVE  PKPHtftTftTI  nBQWRCT  W  OCCURHKSCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 


sarnie,  AanvzLLi  sc  ram  hourly  cbsefvatiohs 


snanoa 

SVMU<  740930 

SUtXICB  RAMS:  FORT  BRAOO  AIR  SC 
UI  to  UIC:  ♦  9 

PERIOD  OF  RECORD: 

terra:  mar 

JUL  81  -  JUS  91 

“1 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  ORE! 
30%  40%  90% 

OU  TSAR  OS  EQUAL  TO 
60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OB8 

00-02 

100.0 

99.9 

90.0 

93.2 

84.9 

71.7 

97.9 

37.2 

14.1 

70.1 

930 

03-09 

100.0 

100.0 

99.0 

99.4 

67.6 

77.1 

62.8 

44.2 

19.5 

73.2 

930 

00-00 

100.0 

100.0 

99.0 

96.2 

87.6 

76.9 

63.8 

42.7 

22.5 

73.7 

930 

00-11 

100.0 

99.9 

93.2 

80.3 

64.1 

49.9 

33.3 

21.9 

11.8 

60.1 

930 

12-14 

100.0 

96.7 

79.0 

99.7 

40.0 

28.6 

19.4 

13.1 

7.1 

49.1 

930 

19-17 

100.0 

94.1 

73.1 

91.6 

33.4 

24.2 

16.9 

12.4 

4.4 

45.4 

930 

10-20 

100.0 

90.0 

87.3 

72.3 

93.0 

37.7 

26.6 

16.7 

6.0 

54.3 

930 

21-23 

100.0 

99.7 

99.4 

89.9 

77.9 

61.6 

43.7 

27.1 

10.9 

65.1 

930 

4 

ALL 

Boms 

100.0 

90.9 

90.0 

79.8 

66.1 

93.4 

40.9 

26.9 

12.0 

61.4 

7440 

MOUTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

99.0 

99.7 

88.0 

73.8 

98.6 

38.2 

15.7 

71.3 

900 

03-09 

100.0 

100.0 

99.3 

90.3 

93.0 

83.8 

66.6 

49.3 

21.0 

75.6 

900 

00-00 

100.0 

100.0 

99.3 

97.1 

89.8 

79.3 

62.2 

43.8 

18.7 

73.6 

900 

00-11 

100.0 

99.0 

90.6 

79.1 

96.3 

41.6 

27.9 

15.3 

5.9 

55.4 

900 

12-14 

100.0 

94.9 

77.0 

92.8 

39.4 

23.0 

14.6 

7.4 

2.4 

45.1 

900 

19-17 

100.0 

91.9 

71.1 

47.6 

30.0 

20.0 

13 .4 

8.2 

4.1 

42.9 

900 

10-20 

100.0 

97.7 

83.6 

66.1 

48.8 

32.8 

23.1 

14.4 

6.0 

51.7 

900 

21-23 

100.0 

99.0 

97.8 

89.9 

78.6 

61.1 

43.0 

26.0 

9.9 

65.1 

900 

ALL 

■CUM 

100.0 

97.9 

89.8 

77.8 

69.0 

91.9 

38.7 

25.3 

10.5 

60.1 

7200 

USATBTAC/DS— 92/267  -  Page  331 


uxxncm  •*• 

uonui  rc 


CUMULATIVK 


FBKBRMS  FHBQUBHCT  OF  OCCUKRRRCK  OF  BEUTIVS  HUMID  ITT 
FIOM  BOOKLI  (SSmVKTICBS 


muia 

■  HUMOR:  746930 

sranaM  nwi  fort  braqo  aim  rc 

UT  TO  BTC:  ♦  9 

PKRIOO  OF  RECORD:  JUL  81  -  JlIH  91 

HOOfTH:  MAT 

L8T 

!  io% 

20% 

RXLA3TVS  HUMID  ITT  GR2 
30%  40%  50% 

IA3SR  IBM  OR  BQ0M.  TO 

60%  70%  00% 

90% 

KKAH 

TOTAL  CBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

96.9 

90.2 

74.1 

50.1 

25.7 

78.1 

930 

03-09 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

90.1 

94.3 

85.4 

65.7 

36.2 

82.3 

930 

00-00 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.5 

00.3 

75.2 

55.5 

30.2 

78.8 

930 

00-11 

100.0 

100.0 

90.9 

09.0 

75.9 

56.5 

36.1 

15.9 

4.0 

62.1 

930 

12-14 

100.0 

99.9 

93.1 

73.9 

51.1 

30.1 

14.4 

4.8 

1.6 

51.5 

930 

19-1? 

100.0 

99.7 

90.0 

67.2 

45.9 

25.5 

13.2 

6.6 

2.3 

49.6 

930 

10-20 

100.0 

99.9 

96.9 

03.7 

65.2 

46.2 

26.2 

14.3 

4.8 

58.2 

929 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

90.9 

93.1 

70.9 

56.8 

34.8 

12.4 

72.0 

930 

AU 

■mo 

100.0 

99.9 

97.3 

00.7 

77.0 

63.7 

47.7 

31.0 

14.7 

66.6 

7439 

north:  joi 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

90.6 

92.7 

74.1 

43.0 

14.9 

77.1 

900 

03-09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

95.0 

85.1 

62.3 

25.3 

81.2 

900 

00-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

90.7 

93.2 

78.1 

46.8 

18.1 

78.0 

900 

00-11 

100.0 

100.0 

99.0 

94.0 

70.2 

54.6 

26.7 

7.3 

1.7 

61.1 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

90.6 

79.0 

40.0 

24.7 

9.2 

3.4 

1.1 

50.9 

900 

19-17 

100.0 

100.0 

96.7 

72.9 

44.4 

24.8 

13.2 

6.2 

2.0 

50.6 

899 

10-20 

100.0 

100.0 

90.0 

09.1 

60.3 

43.9 

23.6 

11.2 

4.2 

58.5 

898 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

94.0 

79.3 

53.2 

25.1 

9.7 

70.9 

897 

ALL 

■jam 

100.0 

100.0 

99.2 

91.0 

70.7 

63.6 

45.4 

25.7 

9.6 

66.0 

7194 
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LOCATION  •»' 


CDMDunvs  pncMiw  humect  or  occurrence  or  relative  bumiditt 


■me,  umui  re  from  hourly  oBsonmon 

mnn  Wi  746930  station  rnni  port  bram  aim  me  period  or  recor):  jul  si  -  jui»  91 

UR  TO  OTCl  ♦  S  NORTH:  JUL 


■DOM  I  RELATIVE  BUWDITT  ORNATER  THU  OR  EQUAL  TO 


LOT 

1 

200 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

MUR 

TOTAL  QBB 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.2 

85.6 

57.8 

29.5 

82.0 

930 

03-09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

90.4 

68.4 

38.5 

84.6 

930 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.6 

86.7 

61.8 

29.9 

82.6 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

92.4 

70.8 

44.4 

16.9 

6.3 

67.7 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.0 

92.6 

67.5 

37.0 

18.2 

7.2 

2.9 

57.2 

930 

19-17 

100.0 

100.0 

99.9 

87.9 

63.1 

39.1 

22.6 

10.8 

3.9 

57.0 

930 

10-20 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

81.6 

63.4 

44.5 

23.0 

8.1 

66.3 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

91.3 

72.8 

44.5 

17.5 

77.3 

930 

ALL 

100.0 

100.0 

99.9 

96.9 

87.9 

74.4 

58.1 

36.3 

17.1 

71.6 

7440 

NORTH:  WO 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

92.9 

62.6 

24.6 

P2.8 

930 

03-09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

96.9 

77.4 

33.7 

85.4 

930 

00-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

94.4 

70.5 

30.3 

84.1 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.5 

80.1 

51.0 

19.2 

5.5 

70.0 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

96.8 

79.5 

42.4 

19.5 

6.5 

1.9 

59.2 

930 

19-17 

100.0 

100.0 

99.9 

94.9 

73.3 

39.8 

20.4 

8.8 

2.8 

58.7 

930 

10-20 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

91.9 

72.6 

44.1 

19.4 

6.7 

68.2 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.2 

80.1 

43.3 

15.9 

78.5 

930 

ALL 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

92.6 

78.7 

62.4 

38.5 

15.2 

73.4 

7440 
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’A* 

me 


cuMUuam  wowwi  rraguncr  or  oocmtoct  or  reuxivi  humid  m 
FROM  BDORLT  OBBARVATIOMS 

mnn  mt  rout  maoo  air  bc  period  or  raoarot  jol  «i  -  jw  91 

tar  id  tnci  ♦  3  moots:  sip 


nunvi  humid  in  min  tbm  cat  mjual  to 


tmr  | 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

00% 

90% 

MBUI 

total  an 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.2 

06.0 

36.9 

20.6 

00.2 

900 

03-03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.1 

09.0 

67.9 

26.9 

02.3 

900 

00-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.9 

09.3 

63.7 

23.1 

02.0 

900 

00-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

00.3 

69.2 

42.2 

10.0 

5.2 

66.7 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.3 

03.9 

62.2 

34.7 

17.9 

7.0 

2.4 

33.3 

900 

13-17 

100.0 

100.0 

90.2 

01.1 

37.4 

20.4 

16.1 

0.2 

2.4 

33.0 

900 

10-20 

100.0 

100.0 

100.0 

97.2 

07.2 

69.6 

40.2 

10.3 

5.6 

66.3 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

90.0 

93.6 

75.0 

39.3 

11.4 

76.4 

900 

ALL 

100.0 

100.0 

99.7 

93.4 

06.4 

73.2 

57.3 

33.2 

12.3 

70.4 

7200 

want  oct 

00-02 

100.0 

100.0 

*9.7 

99.4 

97.0 

90.9 

77.6 

31.9 

21.1 

70.0 

930 

03-03 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

90.3 

93.9 

01.0 

50.6 

24.4 

79.9 

930 

0M« 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

91.9 

91.9 

70.5 

55.9 

23.9 

79.2 

930 

00-11 

100.0 

100.0 

99.0 

92.7 

73.9 

36.2 

30.3 

22.0 

0.3 

63.0 

930 

12-14 

100.0 

•9.7 

94.3 

71.4 

43.6 

30.0 

19.0 

11.5 

3.1 

52.1 

930 

13-17 

100.0 

99.2 

91.0 

67.3 

42.0 

20.3 

10.3 

10.4 

3.5 

50.6 

930 

10-20 

100.0 

100.0 

99.1 

95.9 

04.9 

66.7 

43.9 

23.1 

9.6 

67.0 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.7 

99.3 

93.7 

06.9 

69.7 

42.5 

15.2 

75.4 

930 

MX 

100.0 

99.9 

99.0 

90.7 

79.0 

60.1 

33.4 

34.7 

13.6 

60.3 

7440 

■  -  6  -  3 
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cuMJunvx 


or  oocuMMCi  or  rhativi  aunonr 


imvm 

iT(  umn 

ui  me 

rum  booklt  ounmnoH 

nma 

1  MMHU 

740930 

anno*  onh 

LOT  TO  OTC:  ♦ 

PORT  BM0O  AIM  RC 

5 

FKRIOO  or  MCCORDS 
NQRIBl  809 

JUL  81  -  JUB  91 

~l 

104 

204 

munvs  BUHIDITT  OR 
304  404  504 

nm  tbm  or  aguM.  to 

604  704  804 

904 

MRM 

TOTAL  088 

0O-«2 

100.0 

99.0 

99.0 

90.7 

90.1 

■0.6 

66.4 

45.5 

16.9 

74.0 

897 

03-09 

100.0 

99.9 

99.3 

97.1 

93.2 

•3.6 

70.1 

49.5 

20.2 

75.8 

897 

00-00 

100.0 

100.0 

99.9 

97.4 

93.2 

84.4 

09.9 

50.8 

22.9 

76.5 

897 

09-11 

100.0 

99.9 

90.9 

•7.8 

72.0 

57  .• 

43.8 

28.8 

11.1 

64.2 

899 

12-14 

100.0 

97.2 

•0.0 

00.0 

50.1 

37.3 

23.6 

12.7 

5.6 

52.4 

900 

19-17 

100.0 

90.4 

•4.4 

00.2 

49.3 

33.4 

21.3 

12.0 

4.8 

51.4 

900 

10-20 

100.0 

99.9 

97.9 

91.4 

79.1 

66.4 

47.9 

25.0 

8.3 

00.0 

900 

21-23 

100.0 

99.0 

99.1 

95.3 

86.4 

70.5 

62.4 

37.3 

11.9 

71.3 

897 

MX 

100.0 

99.1 

95.4 

•7.3 

70.7 

05.0 

50.7 

32.8 

12.7 

60.4 

7187 

MOOni:  DOC 

00-02 

100.0 

100.0 

90.0 

92.4 

82.9 

70.2 

53.4 

33.9 

14.0 

69.3 

920 

03-09 

100.0 

100.0 

99.1 

94.4 

•0.4 

73.1 

55.2 

38.1 

10.9 

71.1 

921 

00-00 

100.0 

100.0 

99.0 

90.0 

88.7 

76.0 

50.4 

30.7 

18.6 

71.8 

921 

09-11 

100.0 

100.0 

97.0 

•0.5 

70.2 

52.7 

40.0 

26.4 

14.3 

63.3 

924 

12-14 

100.0 

99.1 

•3.1 

00.3 

44.2 

34.0 

24.5 

10.6 

6.0 

51.3 

924 

19-17 

100.0 

97.9 

79.9 

M.O 

42.5 

32.0 

22.8 

14.4 

0.4 

49.8 

916 

10-20 

100.0 

99.7 

94.4 

•4.1 

70. • 

55.0 

38.7 

22.6 

10.9 

62.1 

912 

21-23 

100.0 

100.0 

90.0 

90.4 

78.8 

67.7 

51.6 

32.8 

13.0 

67.8 

912 

MX 

100.0 

99.0 

93.9 

•2.8 

70.0 

57.6 

42.8 

27.7 

12.7 

63.3 

7350 

■  -  6  -  6 
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enmnn  locatiok  conunvi  toanw  wagntci  or  occumncs  or  rzlaxivi  humidity 

umrmc,  mhui  wc  mm  hourly  cHnonau 

mantm  both  746930  rmrck  nn  rotor  bsaoo  aih  re  period  or  rboordi  jul  si  -  jus  91 

1ST  to  DTC I  *  5  MOBTH:  ALL 


NDjmti  mam  amass  thas  ok  bqual  to 


ut 

1  10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

00% 

90% 

MIAS 

TOTAL  I 

00-02 

100.0 

100.0 

99.3 

96.9 

92.1 

03.0 

69.9 

49.7 

19.4 

75.3 

10931 

03-09 

100.0 

100.0 

99.7 

90.1 

94.1 

07.3 

79.0 

54.9 

25.4 

70.0 

10932 

00-00 

100.0 

100.0 

99.0 

90.3 

94.0 

06.4 

72.9 

50.9 

23.4 

77.2 

10936 

00-11 

100.0 

99.0 

97.4 

69.9 

76.1 

50,3 

30.9 

20.5 

0.3 

63.5 

10942 

12-14 

100.0 

90.6 

09.0 

72.1 

51.9 

33.1 

19.9 

10.4 

4.2 

52.5 

10944 

15-17 

100.0 

97.6 

06.5 

67.5 

47.5 

30.1 

19.0 

10.0 

4.2 

50.0 

10935 

10-20 

100.0 

99.9 

99.1 

09.9 

71.0 

94.6 

39.9 

19.6 

7.7 

61.5 

10929 

21-23 

100.0 

99.9 

90.7 

95.3 

00.2 

77.2 

99.1 

34.6 

13.2 

71.2 

10926 

ALL 

100.0 

99.4 

99.0 

07.9 

76.9 

61.0 

40.7 

30.9 

13.2 

66.3 

07475 
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fcfctfc 


paw  r 


muon  hmwub 

all  mwimi  dux  is  paw  r  is  taken  not  bourlt  observations.  it  is  suworxzzd: 

-  RT  SIGHT  3 -SOUS  STARDAIO  STHCPTIC  RBPUIglBQ  TUB  PEJU008  FOB  SACS  MONTH 
(MX  nw  CCMUBSD)  . 

-  ST  MOWS  (SIX  TSARS  ASD  ALL  BOORS  OOMB  IBP). 

-  ST  TSAR  (ALL  TSARS  ARD  ALL  BOORS  COMBIRSD). 


a  MILLIBARS,  TASLSS  QIVB  MUMS,  8MDARD  DEVIATIONS,  ARD  TOTAL  OBSERVATION 

ulartts.  ms  suMaurr  is  bot  availarls  rat  msxar  Rsratnm  situ. 


m  IRCRBS  or  MRCORT  (BO).  TASLSS  OIVS 
TOTAL  OBSERVATION  OUOBTB. 


8IARDARD  DEVIATIONS,  AID 


m  msi  or  nbrcurt  (bo),  tables  oivs 

TOTAL  f—  EMI  II N  OOtRRS. 


8TARDARD  DEVIATIONS  ARD 


ARSt  I  MILLIBAR  -  0.02993  IRCBSS  or  HRRCORT  (BO). 
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S8A  LXVSL 


n  MILLIBARS 


FROM  HOURLY  CBS8HVATI0MS 


746930 


RMIfl  BWBl  rout  BRMO  Ml  1C 
ur  *o  uici  ♦  s 


PERIOD  or  RECORD:  JUL  81 


JUM  91 


(147)  | 

nan  | 

JM 

FIB 

MM 

APR 

MAX 

OKI 

JUL 

ADO 

8KP 

OCT 

MOV 

DEC 

AMR 

0100 

Mm 

1020.2 

1019.9 

1017.9 

1019.4 

1016.6 

1016.0 

1017.2 

1017.2 

1018.9 

1020.1 

1019.7 

1021.0 

1018.3 

flD 

7.93* 

fl.343 

8.239 

6.688 

4.682 

4.086 

3.490 

3.692 

4.739 

9.343 

6.930 

6.793 

6.339 

rat  am 

306 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3649 

0400 

MEM 

1020.2 

1019.1 

1017.4 

1019.2 

1016.4 

1019.8 

1016.9 

1016.8 

1018.2 

1019.9 

1019.9 

1021.0 

1018.0 

ID 

7.902 

0.342 

8.308 

6.791 

4.780 

4.163 

3.467 

3.672 

4.799 

9.416 

6.991 

6.823 

6.388 

TOT  CM 

306 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3649 

0700 

MM 

1020.8 

1020.0 

1018.6 

1016.9 

1017 .6 

1016.9 

1017.9 

1017.8 

1019.3 

1020.9 

1020.4 

1021.7 

1019.0 

flD 

7.703 

8.499 

8.461 

6.991 

4.982 

4.217 

3.466 

3.711 

4.831 

9.476 

7.109 

6.897 

6.461 

TOT  OM 

307 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3646 

1000 

MM 

1022.1 

1021.0 

1019.3 

1016.9 

1017.9 

1017.1 

1018.3 

1016.4 

1019.9 

1021.6 

1021.3 

1022.9 

1019.7 

n 

7.904 

8.700 

8.684 

7.071 

9.091 

4.284 

3.481 

3.732 

4.874 

9.947 

7.190 

7.029 

6.661 

TOT  OM 

300 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

31* 

300 

308 

3648 

1300 

MM 

1020.0 

1019.4 

1017.0 

1019.4 

1016.6 

1016.1 

1017.4 

1017.4 

1018.6 

1019.4 

1019.3 

1020.8 

1018.2 

M 

7.969 

8.970 

8.493 

6.910 

9.018 

4.220 

3.910 

3.699 

4.791 

9.948 

7.130 

7.020 

6.914 

TOT  OM 

300 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

308 

3648 

1000 

MM 

1019.2 

1018.1 

1016.1 

1013.8 

1019.2 

1014.8 

1016.1 

1016.1 

1017.3 

1018.9 

1018.9 

1020.0 

1017 .0 

m 

7.996 

8.403 

0.187 

6.739 

4.869 

4.196 

3.983 

3.724 

4.739 

9.927 

6.984 

6.879 

6.474 

rat  am 

300 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3644 

1900 

MM 

1020.1 

1018.9 

1016.8 

1014.3 

1019.4 

1019.0 

1016.3 

1016.3 

1017.7 

1019.7 

1019.4 

1020.9 

1017.6 

flD 

7.003 

8.242 

8.077 

6.916 

4.668 

3.991 

3.434 

3.997 

4.627 

9.441 

6.793 

6.829 

6.414 

TOT  OM 

300 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3643 

2200 

MM 

1020.7 

1019.6 

1017.9 

1019.9 

1016.7 

1016.3 

1017.9 

1017.4 

1018.7 

1020.9 

1020.0 

1021.4 

1018.5 

flD 

7.697 

8.220 

8.100 

6.997 

4.689 

3.984 

3.398 

3.983 

4.664 

9.498 

6.749 

6.843 

6.314 

TOT  OM 

300 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3643 

Ml 

MM 

1020.4 

1019.4 

1017.7 

1019.4 

1016.9 

1016.0 

1017.2 

1017.2 

1018.9 

1020.2 

1019.8 

1021.2 

1018.3 

■DOM 

■> 

7.796 

0.494 

8.371 

6.842 

4.921 

4.213 

3.949 

3.740 

4.821 

9.924 

7.022 

6.923 

6.493 

TOT  OM 

2499 

2296 

2480 

2400 

2480 

2398 

2480 

2480 

2400 

2480 

2400 

2449 

29162 
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uc»l(a  *A« 
MBW1U  OC 


ran 

at  bombs 

11  740930 

8FMFX08 

1  Ml 

POfff  BOMS  AIM  PC 

PERIOD  OF  MOOT: 

JUL  81 

-  juv 

91 

UF  FO  OFCs  ♦ 

5 

1  JM 

m 

KNt 

APR 

HAT 

JW 

AUQ 

8BP 

OCT 

sow 

DEC 

junr 

(UT) 

mm 

1 

0100 

mum 

30.13 

30.10 

30.00 

29.99 

30.03 

30.01 

30.09 

30.04 

30.08 

30.13 

30.11 

30.19 

30.07 

so 

.332 

.249 

.242 

.190 

.139 

.121 

.104 

.108 

.140 

.197 

.204 

•  198 

.186 

nr  ooo 

300 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3645 

0400 

MHO 

30.12 

30.09 

30.04 

29.90 

30.02 

30.00 

30.04 

30.03 

30.07 

30.12 

30.11 

30.19 

30.06 

SO 

.231 

.240 

.249 

.200 

.142 

.123 

.103 

.109 

.141 

.199 

.209 

.200 

.188 

TOT  ON 

300 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3645 

0700 

30.14 

30.12 

30.00 

30.02 

30.09 

30.03 

30.07 

30.06 

30.11 

30.19 

30.13 

30.17 

30.09 

BO 

.220 

.290 

.249 

.209 

.147 

.129 

.103 

.110 

.142 

.160 

.209 

.201 

.189 

OOF  OOO 

307 

202 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3645 

1000 

MM 

30.10 

30.19 

30.10 

30.03 

30.06 

30.04 

30.08 

30.08 

30.12 

30.17 

30.16 

30.20 

30.11 

SO 

.232 

.290 

.299 

.209 

.190 

.127 

.103 

.110 

.143 

.163 

.211 

.206 

.195 

OOF  OOO 

300 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

308 

3648 

1300 

MM 

30.12 

30.10 

30.00 

29.99 

30.03 

30.01 

30.09 

30.09 

30.09 

30.12 

30.10 

30.14 

30.07 

N 

.239 

.293 

.290 

.204 

.140 

.129 

.104 

.109 

.141 

.163 

.210 

.206 

.191 

*_r  oos 

300 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

308 

3648 

1000 

mum 

30.09 

30.00 

30.01 

29.94 

29.90 

29.97 

30.01 

30.01 

30.09 

30.09 

30.08 

30.12 

30.03 

so 

.234 

.240 

.241 

.190 

.144 

.124 

.107 

.111 

.140 

.163 

.206 

.202 

.190 

OOF  OOO 

300 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3644 

1000 

MM 

30.12 

30.09 

30.03 

29.99 

29.99 

29.90 

30.02 

30.02 

30-06 

30.11 

30.10 

30.19 

30.05 

N 

.229 

.242 

.237 

.193 

.130 

.119 

.102 

.107 

.137 

.160 

.200 

.200 

.188 

OOF  OOO 

309 

202 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3643 

3300 

mum 

30.14 

30.11 

30.00 

29.99 

30.03 

30.02 

30.09 

30.09 

30.09 

30.14 

30.12 

30.16 

30.08 

w 

.229 

.242 

.230 

.194 

.139 

.110 

.101 

.106 

.138 

.161 

.198 

.201 

.185 

rat  ooo 

300 

202 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3643 

HI 

MM 

30.13 

30.10 

30.09 

29.99 

30.02 

30.01 

30.09 

30.04 

30.08 

30.13 

30.11 

30.19 

30.07 

■MM 

SO 

.229 

.249 

.240 

.202 

.146 

.129 

.109 

.111 

.142 

.162 

.207 

.203 

.191 

OOF  000 

2499 

2290 

2400 

2400 

2479 

2398 

2480 

2480 

2400 

2480 

2400 

2449 

29161 
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owanw  laanoi  *a*  btaticr  pressure  is  warns 

mvsuc,  unnui  we  not  bdoklt  obskhvaticms 


STATIC 

■  mans 

746930 

RHIC9 

■Mil 

FORT  BSM0  An  9C 

PERIOD  CP  RECORD: 

JUL  81 

-  JUK 

91 

LOT  TO  OICl  * 

9 

BOOM  1 

mn  j 

JM 

PD 

MM 

APR 

MUT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

AM 

(UT)| 

0100 

MH 

29.00 

29.03 

29.79 

29.72 

29.76 

29.74 

29.70 

29.77 

29.61 

29.86 

29.84 

29.88 

29.80 

m 

.221 

.244 

.241 

.196 

.130 

.121 

.104 

.100 

.139 

.157 

.203 

.197 

.185 

rat  cm 

306 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

3  00 

307 

3645 

0400 

MM 

29.09 

29.02 

29.70 

29.71 

29.79 

29.73 

29.77 

29.76 

29.00 

29.85 

29.84 

29.88 

29.80 

.220 

.244 

.243 

.199 

.141 

.123 

.103 

.109 

.141 

.159 

.204 

.200 

.  187 

tor  am 

306 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3645 

0700 

_ 

29.07 

29.09 

29.01 

29.79 

29.70 

29.76 

29.00 

29.79 

29.84 

29.88 

29.86 

29.90 

29.82 

00 

.226 

.249 

.240 

.204 

.146 

.123 

.103 

.110 

.142 

.160 

.208 

.201 

.189 

TOT  000 

307 

202 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3645 

1000 

— 

29.91 

29.00 

29.03 

29.76 

29.79 

29.77 

29.01 

29.81 

29.85 

29.90 

29.89 

29.93 

29.84 

00 

.232 

.299 

.293 

.208 

.149 

.127 

.103 

.110 

.143 

.163 

.210 

.206 

.195 

nr  om 

300 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

308 

3648 

1300 

— 

29.09 

29.03 

29.79 

29.72 

29.76 

29.74 

29.70 

29.70 

29.02 

29.83 

29.83 

29.87 

29.80 

m 

.234 

.292 

.240 

.203 

.140 

.129 

.104 

.109 

.141 

.163 

.209 

.206 

.191 

8 

1 

300 

202 

310 

300 

310 

300 

310 

3 10 

300 

310 

300 

308 

3648 

1000 

MM 

29.02 

29.79 

29.74 

29.67 

29.71 

29.70 

29.74 

29.74 

29.78 

29.82 

29.81 

29.85 

29.77 

m 

.233 

.246 

.239 

.196 

.143 

.124 

.107 

.111 

.140 

.163 

.205 

.201 

.189 

rat  om 

300 

291 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3644 

1900 

mmm 

29.09 

29.02 

29.76 

29.60 

29.72 

29.71 

29.79 

29.73 

29.79 

29.84 

29.83 

29.88 

29.78 

m 

.220 

.241 

.239 

.191 

.137 

.119 

.102 

.107 

.136 

.160 

.199 

.200 

•  187 

m  am 

300 

202 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3643 

2200 

imm 

29.07 

29.04 

29.79 

29.72 

29.76 

29.73 

29.70 

29.78 

29.82 

29.87 

29.85 

29.89 

29.81 

m 

.224 

.240 

.237 

.193 

.139 

.118 

.101 

.106 

.138 

.161 

.198 

.200 

.185 

TOT  CM 

300 

202 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

304 

3643 

Ml 

— 

79.06 

29.03 

29.70 

29.72 

29.79 

29.74 

29.70 

29.77 

29.81 

29.86 

29.84 

29.88 

29.80 

■OQM 

m 

.220 

.247 

.249 

.201 

.149 

.123 

.105 

.111 

.142 

.162 

.206 

.203 

.190 

90*  OM 

2499 

2296 

2400 

2400 

2479 

2390 

2400 

2480 

2400 

2480 

2400 

2449 

29161 
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PART  0 


CR08SHIRD  SUtBJARY 


crosshim)  summaries. 

SERBS  TASLBB  ARS  CREATED  FROM  SOURLY  AM)  SPECIAL  OBSKRVATIOBS  (INCLUDING 
PEAK  OUST  REMARKS)  .  TBS  TABLES  ARS  8UM4ARIZB)  AS  FOLLCMSi 

-  SY  SI  an  3-HOUR  STAMMRD  TDM  PERIODS  FOR  SACS  MOUTH  (ALL  YSAR8  CCMBIHBD) . 

-  BY  HOSTS  (ALL  YEARS  AM)  ALL  B0UR8  CCMBIHBD) . 

-  BY  HOSTS  (ALL  YEARS  AM)  THE  SOURS  0600-2000  LST  COMBI  RED) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AM)  ALL  SOURS  COWERED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  THE  SOURS  0600-2000  LST  OOtMIEBD). 

THE  TABLES  OIVB  PKRCART  OCCURRESCS  FREQUENCY  (PDF)  OF  THE  •CROSS-RUIMKY  WISD 
OOWOSBST*  FOR  THB  VIED  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IB  THE  TABLE  HEADIB08. 

THERE  ARE  TND  OOWCHERT  CATHOORIES « 

THE  FIRST  OOWOSERT  IS  OOMPUTED  FROM  THE  REPORTED  SIM)  DIRECTI  OR  AMD  WISD  SPEED 
FROM  SOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  088ERVXTI0R8.  • 

THE  8EOOIS)  COMPOSER  18  OOMPUTED  FROM  THB  HI  CHEST  REPORTED  HIED 
SPEED  Am  DIKECTIOS  FROM  ALL  OB8ERVATIOR8  IBCLUDDKJ  REMARKS,  OUSTS, 

Am  SPECIAL  OSSRRVATIOSS. 


OBSERVATIOS  COUSTB  ISCLUDB  CALM  SIMM. 

VARIABLE  BIRDS  ABB  GOSSIOKRBD  A  DIRECT  CR088WIM)  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
nUlIM  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  Him  SPEED  VALUE(S). 

A  TOTAL  OBSERVATIOS  ODOR  IS  INCLUDED. 
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LOCATION  -A- 
UBVIUI  BC 


frebuebci  or  occurkhice  or  caosswirdb 


R:  746930 


annoa  rare:  roar  brasq  aie  re 
ui  10  ores  ♦  s 


HAGRETIC  RURHAY  BEAD  IRS:  090-270 

PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MOUTH:  JAR 


cmaoai  A:  art  oeiliro  or  visibility  (hourly  aes  ohlt) 

CMROORX  Bx  BIOHKST  mu  REPORTED  VITHIH  THE  HOUR  (BOURLIBS  ♦  SPECIALS) 


m«  <us> 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SHBD  (DS) 

aao 

0E15 

0E25 

088 

OEIO 

SSI 5  0825 

088 

OEIO 

OKI  5 

OE25 

OBS 

OEIO 

OKI  5  GK25 

OBS 

CKTBOORY  A 

3.5 

.3 

918 

3.3 

.1 

918 

3.0 

922 

6.3 

.9 

924 

amooRT  b 

4.5 

2.1 

.4 

1032 

4.8 

2.3  .1 

1042 

4.0 

1.6 

1091 

9.8 

4.9  .3 

1068 

TM  (US) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEBD  (RTS) 

QUO 

QE15 

OB25 

OBS 

OEIO 

0115  QE25 

OBS 

OEIO 

0K15 

OE25 

OBS 

0810 

SKI 5  0825 

OBS 

CASBOORT  A 

9.1 

.9 

924 

6.8 

.6 

924 

2.8 

.4 

924 

2.3 

.1 

924 

CAJBB0R1  B 

14.5 

6.8 

.5 

1023 

10.7 

4.5  .4 

1005 

4.3 

2.1 

.3 

1015 

4.3 

1.3  .2 

1006 

TIM  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  EBB 

OEIO 

QE15 

0825 

OBS 

OEIO 

0B15 

GB25 

OBS 

CRSHBORY  A 

5.6 

.6 

4618 

4.6 

.4 

7378 

CAHHORT  B 

8.6 

3.9 

.3 

5202 

7.1 

3.2 

.3 

8282 

a  -  2  -  l 
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LOCATICR  •** 


I:  746930 


nmjuCTcr  or  a 

FROM  HOURLY 


PORT  BUMS  BUI  RC 


UT  ID  BTC!  t  S 


or  crosswiids 

on 

HMRTIC  RUMMY  BKADIRO:  090-270 

PERIOD  Or  RECORD:  JUL  81  -  JUB  91 
MORHi  FBB 


OBMCBY  At  AMT  CKILIRO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  088  ORLY) 

CAXBOORY  B:  biohmst  WIMDS  RIPC8YBD  WITH  IB  THE  HOUR  (HOURLIBS  ♦  SPECIALS) 


ns  (UR) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

MORI 

OHIO 

ORIS 

0825 

OBS 

0810 

6815 

0825 

OBS 

6.6 

.6 

4230 

5.1 

.6 

6766 

attaacm  % 

10.7 

4.3 

.5 

4B62 

6.5 

3.6 

.4 

7704 

0  -  2  -  2 
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MAORXTIC  RUNWAY  BEAD  IMS:  090-270 


mm cm  bomrbr:  746930  gnnon  im:  rare  rrmq  air  rc  period  op  record:  jul  si  -  job  91 

1ST  TO  DICl  *  5  NORTH:  MAR 


CATXOOHI  A:  ART  CEIL  IRQ  OR  VISIBILITY  (HOURLY  0B8  ORLY) 

CAIBOCHY  ■:  BI  CHEST  VI  IBS  WPORMD  WITH  IB  THE  HOUR  (BOURLIKS  *  SPECIALS) 


TIME  (Iff) 

0000  -  0200 

0300 

-  0900 

0600  -  0000 

0900 

-  1100 

RfOD  (KTR) 

OHIO 

axis 

0X29 

CBS 

cnao 

0X19  1 

BH  CBS 

0X10 

0X15  0X25  CBS 

0X10 

0X15 

0X25 

OBS 

CMHOORY  A 

3.3 

.2 

930 

2.9 

930 

3.2 

.5  930 

10.0 

1.0 

930 

CAYHaURY  ■ 

9.0 

3.0 

.1 

1047 

9.1 

1.0 

1069 

6.2 

3.0  .1  1097 

16.6 

8.4 

.4 

1083 

mm  (lot) 

1200  -  1400 

1900 

-  1700 

1BOO  -  2000 

2100 

-  2300 

mm  (KTR) 

sno 

axis 

0X29 

CBS 

0X10 

0X19  0X29  ORB 

0X10 

OBIS  0X25  CBS 

• 

GB10 

0X15 

0X25 

0B8 

CWRCRI  A 

10.4 

.0 

930 

0.4 

1.0 

930 

4.3 

.5  930 

3.5 

.5 

930 

UMHW  H 

20.3 

9.0 

.4 

1047 

14.0 

6.6 

.?  1029 

0.3 

4.0  .4  1004 

6.1 

2.7 

.1 

1012 

TORE  (UR) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

RFOD  KTR 

0X10 

0X19 

0X29 

CBS 

0X10  0X15  0X25 

CBS 

CAYRBORY  A 

7.3 

.9 

4650 

5.0  .7 

7440 

CMHOORY  B 

13.2 

6.2 

.4 

5260 

10.4  4.0  .3 

0384 

a  -  2  -  3 
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[UK  NC 


HMDTIC  RUWAY  HEAD ISO:  090-270 


mortem  ■■■«:  740930  ratios  mi  foot  braoo  air  bc  period  or  record:  jvl  si  -  jus  91 

UT  10  PTC:  ♦  5  Moral!  APR 


CAXBOORY  A!  ATT  CHUM  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ORLY) 

CAXBOORY  8t  BIOHEST  WIBD6  AKPUKm>  WITH  IB  THE  HOUR  (BOJRLIBS  ♦  SPECIALS) 


ram  (lst) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

«■(«■) 

0810 

OBIS  0R2S 

on 

0110 

OBIS  0825 

OM 

0810 

0815  0825 

OM 

0810 

0815  i 

0825 

OBS 

1.9 

.2 

900 

1.7 

900 

2.3 

.2 

900 

8.9 

.9 

.1 

900 

oaooraK 

3.2 

1.9  .1 

967 

2.S 

1.5 

1019 

4.4 

2.4 

1051 

15.4 

8.4 

.8 

990 

TIM  (1ST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

■POD  (n) 

<B10 

ORIS  0R2S 

OM 

s 

o 

OB15  0825 

OM 

OBIO 

QB15  0825 

OM 

0810 

0B15 

0825 

OBS 

oww  * 

12.3 

1.3 

900 

9.3 

1.3 

900 

4.4 

.2 

900 

2.0 

.2 

900 

21  .• 

11.0  .0 

947 

17.8 

7.9  .5 

979 

8.1 

5.0  .6 

988 

4.0 

1.7 

.1 

982 

TIM  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

am  ns 

0810 

0815 

0825 

084 

0810 

0815 

0825 

OBS 

7.5 

.8 

.0 

4500 

5.4 

.6 

.0 

7200 

"OKI. 

13.3 

6.0 

.5 

4955 

9.6 

4.9 

.3 

7923 

0  -  2  -  • 
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locatiob  *»• 

■c 


T46930 


raguxacr  or  occurbbrcx  of  crosswirds 


S  FORT  BRAOO  AIR  BC 


LOT  TO  UTCl  *  5 


magrxtic  rurhay  hkadihg:  090-270 

PERIOD  OF  RECORD:  Jill,  81  -  JUR  91 
NORTH:  MAX 


CASBOOBY  At  ART  CEIL  IRQ  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CMBOORT  B:  HIGHEST  MIRDR  «WHB  WITH  I R  THE  BOOR  (BOURLIES  ♦  SPECIALS) 


tun} 


0000  -  0300 


0300  -  0900 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


1 

1 

too 

009  OBS 

OBS 

ono 

0U9  0*25 

CBS 

OHIO 

0X15  0X25 

OBS 

0X10 

0X15  0X25 

OBS 

caaaMom  a 

1.2 

930 

.9 

930 

1.2 

930 

3.0 

.3 

930 

canooRT  a 

1.7 

.6 

1027 

.8 

.2 

1065 

2.3 

.7 

1080 

5.8 

1.6 

1020 

(LOT) 


1200  -  1400 


1900  -  1700 


1800  -  2000 


2100  -  2300 


SMBB  (S*R) 

OHIO 

OBIS 

0B25 

OBS 

OHIO 

OBIS  OBS 

OBS 

0X10 

0X15  0X25 

OBS 

0X10 

0X15  0X25 

OBS 

CBBBBBT  A 

4.0 

.3 

930 

3.5 

.2 

930 

1.8 

.2 

929 

1.8 

.1 

930 

OWSOBT  B 

9.0 

3.0 

.2 

1004 

7.0 

3.1  .2 

1038 

3.3 

1.5  .1 

1006 

3.5 

1.9  .1 

1004 

TWX  (LOT) 

0600  -  2000 

All. 

BOURB 

SFRBXTB 

0X10 

0X15  0X25 

OBS 

0X10 

0X15 

0X25 

OBS 

2.7 

.2 

4649 

2.2 

.1 

7439 

CRXBOOn  B 

5.4 

2.1  .1 

5148 

4.1 

1.6 

.1 

8244 

0  -  2  -  5 
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HMHSTIC  RUNWAY  HEAD  I  HO:  090-270 

PKRIOO  08  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
MORS:  JUR 

CMWOW  At  ART  CSIUHO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

orooort  Bi  biobrst  winds  reported  within  tub  hour  (bdurlies  ♦  specials) 


ll  74S930 


STATION  RAM:  PC 
LOT  TO  UTC:  *  S 


BRASS  AIR  HC 


0000  -  0200 


0300  -  0300 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


OHIO 

0R13 

0R2S 

CM 

OHIO 

0R13 

0023 

008 

.3 

900 

.0 

900 

.9 

.4 

972 

.7 

.4 

1012 

1200  -  1400 

1900  -  1700 

0B10 

OBIS 

0B23 

ORB 

OHIO 

0019 

0029 

008 

1.0 

.1 

900 

2.9 

.1 

900 

9.0 

1.9 

.1 

990 

9.6 

1.9 

.6 

1013 

ft 

o 

0019 

0823  OBS 

0810 

0815 

0825 

OBS 

.3 

900 

1.2 

900 

.6 

.1 

1038 

3.1 

.8 

967 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

0010 

0013 

0023  CM 

0810 

0015 

0825 

008 

1.2 

898 

.6 

897 

3.8 

1.4 

1003 

1.5 

.7 

.1 

980 

TIM  (LOT) 

0600  -  2000 

ALL 

HOURS 

MOOD  OIO 

0810 

0019  0029 

OBS 

0810 

0815 

0025 

OBS 

conoon  a 

1.3 

.0 

4498 

1.0 

.0 

7195 

.  R 

3.7 

1.2  .1 

9019 

2.7 

1.0 

.1 

7983 

O  -  2  -  6 
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TIM  (UR)  I  0600  -  2000  ALL  HOURS 


*"■  **■ 

QUO 

ons  so; 

CM 

OHIO 

SKIS 

OK25 

OHS 

CMMMTA 

1.3 

.2 

4650 

.9 

.1 

7440 

cxnoomr  • 

3.1 

1.2  .3 

5134 

2.1 

.9 

.2 

9151 
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LOCATION  •»• 


tmauwci  or  occuioenicx 


Kl  746930 


nxnia  mm>  fort  braoo  aim  rc 

UR  90  (RC:  ♦  5 


or  crdssnims 

CM 

haohetic  hurray  headiro:  090-270 

PERIOD  or  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
H0H3B:  MM 


cahookt  A:  art  ceiliro  or  visibility  (hourly  obs  ohly) 

amWORl  B:  RI08B8T  W1RD8  REPCR3XD  WITH  IB  THE  HOUR  (B0URLIE8  ♦  SPECIALS) 


CM*) 

»  (EXB) 


CM*) 

>  COB) 


0000  -  0200 

0810  OKU  OE25  OM 
.3  .1  930 

.0  .4  1030 


1200  -  1400 


0300  -  0500 
BIO  0815  0125  OM 

•2  930 

.5  .1  1136 


1500  -  1700 


0110 

0815  0C5 

0110 

0115  (825 

OM 

1.7 

.1 

930 

1.3 

.2 

930 

2.0 

.9 

1039 

2.7 

1.2 

1057 

0600  -  0800 

OBIO  0815  QE25  OBS 
.3  930 

.4  .3  1127 


1800  -  2000 

0110  0115  0825  OBS 

.6  .1  930 

1.5  .7  .1  1037 


0900  -  1100 

0110  0115  0825  OBS 

.9  930 

1 .4  .7  1043 


2100  -  2300 

0110  ails  0C5  OBS 
.3  ‘  930 

.8  .5  1016 


0600  -  2000 

0110  0115  005  OM 

1.0  .1  4650 

1.8  .7  .0  5303 


ALL  HOURS 

0110  0115  0125  OBS 

.7  .1  7440 

1.4  .6  .0  8493 


O  -  2  -  8 


USAPBTAC/DS— 92/267  -  Page  352 


HAOHKTIC  Rumour  HKADIHO:  090-270 


Rt  746930  mnOR  HR:  FORT  BRAOO  AIR  OC 

m  ro  net  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUR  91 
NORTH:  BSP 


1200  -  1400 


1500  -  1700 


1800  -  2000 


2100  -  2300 


■10 

axis 

0125 

CBS 

sno 

OKI  5 

0X25 

0B8 

0X10 

0X15 

0X25 

CBS 

0X10 

0X15  0X25 

C38 

3.7 

.2 

900 

2.7 

.1 

900 

1.4 

.3 

900 

2.1 

.3 

900 

6.5 

1.9 

.2 

963 

4.1 

1.7 

.1 

961 

1.9 

.8 

.3 

983 

3.0 

1.0  .3 

972 

0600 

-  2000 

ALL 

SOURS 

0X10 

0X15 

0X25 

CM 

0X10 

0X15 

0X25 

OBS 

2.9 

.1 

4500 

2.5 

.1 

7200 

4.5 

1.6 

.2 

4948 

3.7 

1.3 

.2 

7905 

0  -  2  -  9 
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LOCATION  •*• 


PKBQURNCY  OF  OCCURRBRCB  OP  I 

not  hourly  orsbrvatigrs 


>i  746930  amenoN  mu  re 

LOT  ID  OlCs  *  5 


HMHBTTC  flUHWAY  HEAD  IRQ:  090-270 

PERIOD  OF  RECORD!  JUL  81  -  JUR  91 
WORTH:  OCT 


CKOMORX  A:  ANY  CXI  LI  NO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  0B8  ORLY) 

CMXMORY  Bx  RIOHRST  WIHDS  H1P0RYBP  WITHIN  THX  HOUR  (BOURLIXS  ♦  SPECIALS) 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


«no  oris 

1.4 

2.1  1.0 


0R8 

OR  10 

ORIS  QR25 

ORB 

OHIO  OBIS  0X25 

DBS 

GE10 

0815 

0825 

CBS 

930 

1.2 

.1 

930 

1.3  .1 

930 

6.3 

.4 

930 

987 

2.1 

.9 

1016 

2.1  .9 

1032 

9.8 

4.2 

.3 

997 

1200  -  1400 


1500  -  1700 


1800  -  2000 


2100  -  2300 


ORIO 

ORIS  0R2S 

ORB 

ORIO 

0813 

0R25 

ORB 

ORIO 

ORIS 

0R25 

DBS 

0810 

OBIS 

0825 

DBS 

4.9 

.1 

930 

3.3 

.3 

930 

1.6 

.3 

.1 

930 

1.8 

.2 

930 

8.5 

3.5 

982 

5.9 

2.8 

.4 

977 

2.5 

1.3 

.3 

963 

2.8 

1.6 

.2 

974 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

ORIO 

0B15 

OR25 

088 

6R10 

0X15 

0825 

OB8 

3.5 

.3 

.0 

4650 

2.7 

.2 

.0 

7440 

5.8 

2.5 

.2 

4951 

4.5 

2.0 

.2 

7928 

0-2-10 
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;m  loc win  */  - 

I C,  MBCIUI  K 


FBOWMi I  FRBQUXRCY  Of  OCCURROTCX  Of  CROfiSWIHDS 


MAORSTIC  R UKWAY  HEAD 1*0:  090-270 

aSMnai  WW;  746930  STATIC*  HAMS:  PORT  SRAQO  AIR  RC  PERIOD  OF  RXCOM):  JUL  01  -  JUH  91 

LOT  TO  OTC:  ♦  S  WORTH  l  ROV 


CATXOCBY  A:  ART  CB  11,1*0  OR  VIS  IB  IL  ITT  (HOURLY  0B8  ORLY) 

cAoacnm  B:  highest  wins  hpowrd  withih  th*  hour  (boukliks  ♦  specials) 


tM  (LOT) 

0000  -  0200 

0300  -  0300 

0600  -  0400 

0900  -  1100 

SWRD  (BPS) 

cno 

0X15  0X25 

CM 

ono 

0X15 

0X25  0*8 

0X10  0X15  0X25  0*8 

0X10 

0X15  0X25 

OBS 

CHMRT  A 

1.6 

.2 

900 

1.3 

900 

2.3  .2  900 

7.9 

1.1 

900 

CfflOORT  a  | 

2.3 

1.3 

973 

2.2 

.4 

1023 

3.2  1.8  .2  1047 

10.9 

5.3  .6 

1040 

ram  (LOT) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

♦ 

2100  -  2300 

SROD  (RTS) 

ono 

0*13  0*23 

DBS 

0X10 

0X13 

0X25  0*8 

0X10  0X15  0X25  0B8 

♦ 

0X10 

0X15  0X25 

OBS 

emonr  a 

a.i 

.3 

900 

6.2 

.3 

900 

1.4  900 

2.0 

.2 

900 

ob—i  a 

14.1 

3.0 

963 

9.4 

2.6 

960 

3.9  2.0  .1  949 

3.1 

2.0  .3 

950 

ram  (lot) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

aamaxa 

0X10 

0X15 

0X23 

CBS 

0X10  0X15  0X25 

0*8 

emaoRi  a 

3.2 

.4 

4300 

3.9  .3 

7200 

canooOT  a 

4.3 

3.3 

.2 

4961 

6.1  2.6  .2 

7907 

a  -  2  -  ii 
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orawrag  locaticp  •*• 
gs mac,  ashbpilu  mc 


maim  nwi  746930  STATIC*  RAMEl  foot  braoo  mb  bc  PERIOD  OP  RECORD:  JUL  81  -  JUB  91 

L8T  to  OTC:  ♦  S  HCRTH:  DEC 

CASBOORY  A:  ABT  C8ILIB0  OR  VISIBILITY  (HOURLY  068  ORLY) 

CATSQOKY  B:  HI0BE8T  BIRDS  REPORTED  WITBIB  THE  HOUR  (B0URLI88  *  SPECIALS) 


0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


Olio 

0B15 

«R2S 

068 

0810 

0815 

0825 

088 

0810 

0815 

0825  OB8 

0810 

0815 

0825 

OB8 

2.1 

920 

2.6 

.1 

921 

2.6 

921 

7.4 

.3 

924 

4.5 

2.2 

988 

4.2 

2.4 

1006 

3.1 

1.3 

1027 

10.3 

4.1 

1030 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

ono 

OBIS 

0825 

088 

0810 

0815 

0825 

088 

0810 

0815 

0825  OB8 

QB10 

0815 

0825 

OB8 

7.6 

1.0 

924 

5.5 

.4 

916 

1.9 

.1 

912 

2.6 

.1 

912 

13-4 

5.7 

.1 

999 

9.9 

4.4 

.2 

982 

3.2 

1.4 

973 

5.6 

2.2 

.1 

989 

TIM  (LPT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

8P88D  OS 

0810 

0815 

0825 

088 

0810 

0815 

0825 

ora 

CMWOW  A 

5.0 

.4 

4597 

4.0 

.3 

7350 

8.0 

3.4 

1 

5011 

6.8 

3.0 

.1 

7994 

0-2-12 
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onmnN  locatior  ■* 


PKHCBmOE  FREQUEBCT  OF  OCCUFREHCB  OF  CR06SWIHD8 


UUI1UC,  MRmUX  IK 


FROM  BOURLT  OBSKRVATIORS 


KAGHETIC  RUHHAY  HEAD  IRQ:  090-270 


STATICS  ■!■■■■  746930  STATION  HAM:  FORT  BRA0O  AIK  IK 

LST  TO  UTCt  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JUL  81  -  JUH  91 
MOUTH:  ALL 


CATBOORT  A:  ART  CELL  IRQ  OR  VI8IBELITT  (BOURLT  OBS  OHLT) 

CATBOORT  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIH  THE  HOUR  (BOURLIB8  ♦  SPECIALS) 


TIM  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KXS) 

sno 

GE15 

OE25  OBS 

OBIO 

CS15 

0X25  OBS 

0X10 

0815  0X25  OBS 

OBIO 

0E15  0X25  OBS 

CA1HUCJR1  A 

1.7 

.1 

10934 

1.5 

.0 

10935 

1.8 

.1  10939 

5.5 

.5  .0  10944 

CATBOORT  B 

2.8 

1.3 

.1  11935 

2.4 

1.1 

.0  12393 

2.9 

1.3  .0  12661 

9.0 

4.0  .3  12227 

TIM  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

i  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (EBB) 

0X10 

0X15 

0X25  OBS 

0X10 

0X15 

0X25  OBS 

0X10 

0815  0X25  OBS 

0X10 

0X15  0X25  OBS 

CMRSOHT  A 

6.2 

.5 

10944 

5.0 

.6 

10936 

2.2 

.2  .0  10929 

1.9 

.2  10929 

CATBOORT  B 

11.3 

4.7 

.2  11948 

0.8 

3.7 

.3  12040 

4.0 

2.0  .3  11878 

3.4 

1.6  .1  11816 

TIM  (1ST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPIED  RIB 

0X10 

0B15 

CE25 

CBS 

0X10  0X15  OE25 

OBS 

CATBOORT  A 

4.1 

.4 

.0 

54692 

3.2  .3  .0 

87490 

CATBOORT  B 

7.2 

3.1 

.2 

60754 

5.6  2.4  .2 

96898 

0-2-13 
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PART  B 


DEGREE  DAT  SUMARIES 


DBm  MTS. 

CHEATED  FRM  BOURLT  OBSERVATIONS  (MAX*MN/2  WHEN  AVAILABLE) ,  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  mm  OP  DBGRES  DATS  FOR  EACH  MONTH  IR  BACH  TEAR  CP  THE  AVAILABLE  PERIOD  OP  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  BACH  SUNMRT  ARE  STATISTICS  BASS)  OR  A  30-TEAR  (1951-1980) 
pan  (IF  AVAILABLE).  THE  30-TEAR  FOR  PROVIDES  AMS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CORE  I  STENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
ap  THE  RATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC) .  NOTH  THAT  THE  30-TEAR  FOR  WILL 
CHARON  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECBOER  1990  HAS  BEES  PROCESSED. 

NUN1HB  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  EERO  APPEAR  AS  BLARES 
IS  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DENOTE  AR  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAT  (OR  DATS)  THAT 
CARROT  BE  CALCULATED  (PILLED  IR)  AUTOMATICALLY . 

(KATINS  DEGREE  MTS. 

ONE  'HEATING  DECREE  DAT*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
ANAR  TEMPERATURE  PALLS  BELOW  A  DESIGNATED  -BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DBGRBB3* 

•mdohhbit.  for  dwpu,  if  the  mean  temperature  on  a  giver  dat  is  57  degrees, 

THAT  DAT  IS  SAID  TO  SAVE  8  HEATING  DEGREE  MTS. 

COOLING  DEGREE  MTS.  ' 

CNR  'COOLING  DEGREE  DAY-  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE  t 

TEWERMTUNB  RISES  ABOVS  A  DESIGNATED  'BASE  TEMPERATURE*  OP  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  PON  EXAMPLE,  IP  THE  NBAS  TEMPERATURE  FOR  A  GIVER  DAT  IS  73 
DNOMOU,  THAT  MT  IS  SAID  TO  HAVE  «  COOLING  DEGREE  MTS. 

*65  DSGRmS  PABRBSHBIT  HAS  BBSS  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
■RARE  TEMPERATURE*  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOKING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  RBQUB8TED  BT  TBS  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTH  1.  THESE  SUMMARIES  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 


B  -  1  -  2 


USAFBTAC/DS— 92/267  -  Pago  360 


OATS 


not  hourly  observation 


BASE  BBPUIMBW  65 


746930 


mna  nw:  for  beam  air  ec 
UK  TO  OTCt  ♦  5 


PERIOD  or  RECORD:  JAR  62  -  JUH  91 


TEAM 

JM 

m 

tout 

APE 

MAX 

JUE 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

BOV 

DSC 

ARE 

1962 

717 

492 

500 

104 

4 

31 

119 

425 

742 

3214 

1963 

764 

720 

251 

122 

63 

2 

1 

32 

06 

331 

838 

3210 

1964 

664 

637 

350 

147 

41 

7 

203 

230 

515 

2810 

1965 

650 

532 

405 

ISO 

0 

2 

156 

324 

577 

2892 

1966 

015 

560 

411 

193 

40 

7 

6 

142 

374 

658 

3214 

1967 

501 

643 

331 

107 

70 

IS 

23 

122 

460 

500 

2860 

1966 

019 

764 

330 

142 

34 

122 

366 

728 

3313 

1969 

024 

615 

514 

111 

13 

7 

103 

306 

627 

3200 

1970 

761 

510 

339 

00 

26 

6 

62 

341 

565 

2690 

1973 

622 

503 

221 

130 

29 

69 

296 

587 

2545 

1974 

360 

516 

246 

117 

9 

21 

179 

429 

606 

2491 

1975 

535 

465 

390 

192 

0 

4 

71 

201 

639 

2593 

1976 

743 

362 

259 

145 

36 

3 

237 

541 

707 

3033 

1977 

1010 

500 

246 

01 

10 

2 

157 

290 

631 

3015 

1976 

006 

753 

405 

93 

20 

126 

228 

587 

3026 

1979 

766 

372 

141 

34 

4 

7 

138 

267 

555 

2284 

1900 

617 

600 

461 

114 

23 

0 

179 

417 

633 

3132 

1901 

002 

553 

406 

09 

53 

17 

154 

320 

628 

3182 

1902 

793 

477 

350 

204 

5 

4 

133 

269 

***• 

2235 

1903 

736 

579 

360 

210 

22 

31 

107 

341 

**** 

2386 

1904 

724 

463 

420 

196 

40 

1 

32 

19 

410 

361 

2666 

1905 

054 

557 

275 

00 

14 

5 

40 

130 

694 

2657 

1906 

731 

463 

347 

97 

10 

70 

250 

550 

2534 

1907 

667 

612 

416 

190 

6 

210 

290 

489 

2896 

1900 

062 

590 

352 

102 

47 

10 

221 

256 

623 

3151 

1909 

524 

512 

360 

104 

SO 

13 

95 

283 

801 

2822 
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1990 

1  «« 

296 

270 

126 

7 

9 

89 

263 

430 

1698 

1991 

|  629 

420 

293 

04 

11 

1441 

mm 

|  710 

991 

199 

139 

27 

1 

0 

9 

126 

326 

610 

m 

1  142.00 

109.60 

03.20 

42.66 

19.00 

3.73 

.19 

11.13 

55.87 

85.92 

108.42 

8  -  2  -  1A 
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bocxrica 


axa.no  mans  dais 

FIGH  BD0RLT  OBBERVAXIOR6 


BASS  TBOSBAIUKS  65 


W] 

Wl 

1*64 

IMS 


IMS 

1M7 

IMS 

ISM 

1970 


1973 

1974 
1979 


1976 

1977 
1976 
1979 
1960 


1M1 

1962 

1M3 

1964 

1965 


1966 

1967 
19M 
19M 


746930 


8TATICR  SAM 
169  TO  DTCl 


4  13  3 

10 
7 

1 


3 

21 

16 

1 

4 


1  44 

6  47 

3  10 

13  30 

6  22 

4 

1 


3 

0 

2 

2  4  46 


19 

3 

2  S 

14  43 


ti  ran  brass  air  sc  period  or  record:  jar  62  -  jus  91 

♦  5 


APR 

MIT 

JOR 

JUL 

ADO 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

Aim 

59 

310 

321 

431 

413 

213 

122 

1889 

99 

156 

319 

394 

416 

172 

44 

1612 

60 

224 

373 

366 

342 

228 

22 

15 

4 

1661 

54 

266 

265 

369 

445 

271 

50 

1 

1762 

37 

124 

289 

474 

398 

233 

47 

5 

1610 

86 

114 

266 

416 

370 

134 

59 

2 

1470 

37 

125 

363 

462 

507 

258 

94 

4 

1868 

56 

192 

360 

497 

352 

221 

94 

1 

1796 

141 

276 

446 

464 

491 

445 

116 

1 

2 

2406 

56 

167 

348 

453 

463 

348 

102 

2 

2 

1986 

82 

235 

316 

439 

425 

228 

29 

25 

1834 

50 

204 

357 

409 

494 

321 

81 

<28 

1957 

95 

149 

293 

445 

370 

211 

24 

1630 

135 

248 

362 

562 

448 

339 

50 

42 

2214 

94 

194 

403 

479 

522 

349 

56 

12 

13  2126 

35 

103 

175 

386 

480 

272 

56 

33 

1546 

66 

207 

354 

524 

525 

407 

45 

4 

2133 

89 

120 

456 

467 

342 

208 

39 

1724 

22 

221 

407 

510 

434 

259 

75 

19 

**•* 

1955 

31 

164 

338 

538 

527 

300 

65 

5 

•  ft*  * 

1968 

32 

169 

396 

440 

461 

207 

162 

6 

6 

1881 

02 

193 

370 

456 

395 

264 

139 

48 

1 

2022 

101 

257 

493 

661 

458 

378 

165 

32 

5 

2569 

23 

243 

410 

570 

509 

293 

1 

16 

2 

2070 

26 

131 

365 

511 

551 

263 

32 

9 

1895 

98 

195 

472 

518 

432 

283 

95 

16 

2166 
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1MO 

1  2 

12 

62 

88 

224 

465 

538 

477 

304 

163 

2 

7 

2344 

1991 

1 

7 

34 

119 

303 

363 

830 

«• 

1  • 

2 

16 

71 

197 

363 

474 

446 

274 

75 

12 

1 

)  1.82 

4.70 

16.37 

34.23 

58.83 

70.35 

66.26 

60.12 

71.59 

45.74 

14.01 

3.13 

H  -  3  -  1* 
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AW  8 

STATION  KAMI  FORT  BRA00/S1MWRS  AAF  NC 

FIELD  ELBV: 

242  FT  1 

1ATITUDA/LOROITUDB t  35  08  A 

074  56  W 

STATION  HSCx  746930 

CLIMATIC  BRIEF 

BOUALT  OBS  FOR: 

JUL  81  "  JUW 

91 

CALL 

SIGN:  KFBO 

SUMMARY  OT  DAI  FOR:  JUL  61-JUR  91 

BOURS  8UM4ARIXBD:  0000 

-  2300 

LST 

SUPERSEDES: 

MAY  87 

m  92 

L8T  TO  UTC:  *05 

|  mm 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

!  MAI 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

;  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

IOR  | 

mxrm  MAX  TWO 

(F) 

79 

42 

49 

95 

94 

mm 

104 

107 

98 

85 

80 

107 

31 

HEAR  MAX  na 

(F) 

51 

55 

64 

73 

40 

Bfl 

69 

67 

83 

65 

55 

72 

31 

HEAR  TWff  (F) 

42 

45 

53 

62 

70 

MM 

40 

79 

74 

54 

46 

62 

31 

MBAM  MIA  TSMP  (F) 

33 

35 

43 

51 

60 

67 

71 

70 

65 

44 

36 

52 

31 

EXXTM  MIA  1TC  (F) 

11 

15 

29 

39 

44 

56 

52 

45 

26 

18 

5 

-1 

31 

D/W  TSMP  CB  95  (F) 

11 

0 

0 

• 

1 

2 

4 

3 

1 

mm 

0 

0 

12 

31 

D/W  TAMP  0*  90  (F) 

■fl 

0 

0 

1 

3 

mm 

11 

5 

■9 

0 

0 

42 

31 

D/W  TWIP  LT  33  (F) 

16 

13 

5 

1 

0 

mm 

0 

0 

Mm 

4 

13 

53 

31 

D/W  TSMF  LT  20  (F) 

3 

1 

1 

0 

0 

mm 

0 

0 

i 

1 

5 

31 

I  HXATIAO  DECREE  DAIS 

710 

553 

359 

139 

27 

l 

$ 

0 

9 

126 

326 

610 

2460 

30  1 

|  ccxa,imo  atom  dais 

f 

2 

16 

71 

197 

363 

474 

446 

274 

75 

12 

1 

1931 

30  | 

MIAN  DBMFOIRT 

TXMF  (F) 

29 

33 

39 

45 

57 

64 

69 

66 

61 

51 

43 

33 

49 

10 

MKAA  WAT  BULB 

TSMP  (F) 

37 

41 

47 

33 

62 

69 

73 

71 

65 

56 

49 

41 

55 

10 

|  99.95%  WCPA  (FT) 

750 

450 

900 

400 

600 

550 

450 

500 

550 

550 

700 

650 

700 

10 

|  NAAN  REL  AUM  07  UT(») 

72.1 

73.6 

73.7 

73.6 

76.4 

74.0 

62.6 

64.1 

82.0 

79.2 

76.5 

71.4 

77.2 

10  1 

1  MAAA  RAL  BUM  13  UT(t) 

33.2 

52.4 

49.1 

45.1 

51.5 

50.9 

57.2 

59.2 

55.5 

52.1 

52.4 

51.3 

52.5 

10  I 

MAX  24HA  FAACIF  (IN) 

3.24 

3.31 

3.44 

5.21 

2.25 

4.62 

4.50 

3.24 

4.52 

4.57 

4.62 

2.61 

5.21 

31 

MAX  FAACIF  (IA) 

S.96 

7.31 

4.33 

10.72 

7.09 

9.65 

15.36 

11.29 

9.02 

7.21 

8.62 

8.35 

67.07 

31 

MAAA  FAACIF  (IN) 

3.67 

3.44 

4.25 

3.06 

3.46 

5.02 

6.03 

4.96 

3.63 

2.71 

3.13 

3.29 

47.42 

31 

MIA  FAACIF  (IA) 

.44 

.92 

.63 

.43 

1.01 

.40 

1.97 

1.12 

.09 

.23 

.34 

.39 

34.79 

31 

]  D/W  FAACIF  OB 

.01  (IA) 

11 

9 

10 

6 

10 

10 

13 

11 

8 

6 

7 

9 

112 

31 

1  D/W  FAACIF  OT 

.50  (IA) 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

30 

31 

1  MAX  2«HA  SRFL 

(IA) 

4.0 

7.4 

7.1 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.1 

4.0 

7.8 

31 

MAX  SOn.  (IA) 

4.1 

7.4 

4.5 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.1 

4.0 

17.7 

31 

MAA  BAIL  (IA) 

1.2 

1.3 

.7 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.5 

3.8 

31 

D/W  SAFA  OB 

1  (W) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

31 

|  d/w  an  os  l. 

5  (IA) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t 

3 

31 

1  MAX  DAT  SAD  Dl 

am  (IA) 

2 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

31  1 

PMVUm  AMD  DIR  (DAO) 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

$20-22 

$20-22 

$20-22 

$20-22 

$20-22 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

mm 

MAAA  WAD  SFD  (ATS) 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

SI 

MAX  WAD  SFD  (KTB) 

61 

66 

56 

64 

47 

63 

54 

61 

68 

60 

51 

46 

68 

Hi 

snr  cower  or  3/10  (%) 

55.7 

59.5 

52.7 

50.0 

54.1 

52.2 

54.5 

55.6 

46.8 

45.0 

48.2 

53.1 

52.3 

10  I 

D/W  TBUADBRSTOAMB 

1 

1 

3 

4 

6 

8 

12 

9 

4 

1 

1 

1 

51 

Ml 

D/W  FDD  (VAST  LT  7  MI) 

13 

13 

14 

12 

14 

19 

21 

23 

21 

16 

15 

15 

202 

KmI 

LASWTOt  ANA  > 

ANNUAL 

POR/TOR  -  PERIOD/ YEARS  OF  RECORD 

D/W  - 

MAAA  RUWBR  OF  DAIS  WITH 

WCPA  « 

WORST 

CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

ft  - 

BA8D>  ON  LASS  TBAA  FULL 

MOUTHS 

i  • 

LESS  THAR  0.5 

DATS  OR  TRACB  AS  APPLICABLE 

«•  • 

IASTAATMABOUS  PEAR  WINDS 

$  -  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

•  m 

DATA  NOT  AVAILABLE 

WIND  DIRECTION 
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Mom  j 

JAM  j 

FSB 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING 
MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUO  | 

AND  VISIBILITY 
SEP  |  OCT  | 

NOV  | 

DEC  | 

ANN  | 

YOR 

LR 

00-02 

21*9 

20.2 

16.8 

12.9 

12.3 

7.4 

6.7 

11.9 

12.4 

13.4 

18.2 

19.1 

14.4 

10 

03  -  OS 

23.9 

23.0 

22.0 

15.2 

17.1 

15.2 

16.6 

21.1 

21.6 

18.5 

25.1 

24.1 

20.3 

10 

CIO 

06  -  OS 

26.7 

27.4 

25.7 

18.6 

21.2 

17.6 

22.9 

31.9 

29.4 

25.4 

29.1 

27.1 

25.2 

10 

lt  3000  rr 

09-11 

24.0 

20.0 

23.5 

14.8 

14.6 

9.4 

14.0 

22.7 

18.4 

19.4 

22.8 

24.0 

19.7 

10 

MD/W 

12  -  14 

22.3 

24.0 

10.6 

9.6 

8.1 

5.1 

8.8 

13.3 

12.0 

15.2 

15.7 

18.3 

14.3 

10 

VSR 

15  -  17 

20.7 

21.5 

15.4 

0.0 

5.4 

2.4 

5.2 

8.1 

9.3 

11.1 

12.6 

16.3 

11.3 

10 

t,T3  n 

10  -  20 

20.0 

19.6 

12.5 

7.8 

4.3 

3.0 

4.3 

5.8 

8.8 

8.5 

11.7 

15.6 

10.2 

10 

21  -  23 

19.9 

19.4 

14.1 

8.7 

6.2 

6.0 

4.2 

7.3 

10.7 

9.9 

14.2 

17.4 

11.5 

10 

ALL 

22. S 

23.1 

10.6 

11.9 

11.1 

8.3 

10.3 

15.3 

15.3 

15.2 

18.7 

20.3 

15.8 

10 

00-02 

15.7 

16.7 

12.6 

8.3 

9.2 

6.1 

4.5 

10.1 

10.1 

10.0 

14.2 

14.5 

11.0 

10 

03  -  OS 

10.4 

19.9 

16.0 

11.3 

13.3 

12.4 

14.1 

10.6 

18.6 

15.8 

21.7 

20.1 

16.7 

10 

CIO 

06-00 

20.0 

23.9 

20.2 

15.0 

17.6 

15.6 

20.6 

29.9 

26.8 

22.6 

25.3 

22.9 

21.8 

10 

LT  1900  FT 

09-11 

20.2 

22.9 

16.0 

9.3 

9.0 

4.0 

8.7 

15.4 

13.7 

14.9 

19.3 

21.0 

14.6 

10 

MD/Ot 

12  -  14 

10.5 

10.9 

12.2 

5.0 

2.7 

1.8 

2.7 

4.6 

■TCI 

8.9 

10.8 

15.2 

0.9 

10 

VSR 

IS  -  17 

16.3 

13.6 

10.2 

3.6 

2.5 

1.7 

1.8 

4.2 

■Kfl 

KSi 

8.0 

11.9 

■61 

10 

LT  J  ttt 

10  -  20 

14.0 

13.0 

0.3 

4.9 

2.4 

2.1 

1.5 

4.2 

5.2 

mEm 

mSM 

12.2 

■S3 

10 

31  -  23 

14.7 

14.7 

10.2 

5.1 

4.1 

4.6 

2.5 

5.4 

6.7 

■81 

■S3 

13.7 

SSI 

10 

ALL 

17.4 

17.9 

13.3 

7.8 

7.6 

6.0 

7.1 

11.5 

11.4 

11.6 

14.6 

16.4 

11.9 

10 

00-02 

14.1 

14.7 

10.1 

4.6 

6.5 

3.6 

2.8 

8.2 

7.7 

7.4 

11.7 

11.6 

8.6 

10 

03  -  09 

17.2 

17.0 

13.2 

8.1 

10.9 

7.6 

10.0 

13.9 

13.1 

12.7 

18.7 

16.3 

13.2 

10 

CIO 

06-08 

10.4 

20.0 

15.0 

11.3 

12.8 

9.9 

13.4 

21.7 

18.1 

17.0 

21.4 

19.7 

16.6 

10 

LT  1000  R 

09-11 

16.0 

10.2 

11.0 

5.2 

4.7 

1.4 

4.2 

0.6 

8.6 

11.4 

14.2 

17)4 

10.2 

10 

AMD/OK 

12  -  14 

14.7 

13.7 

uSm 

2.2 

1.8 

.8 

.9 

1.2 

3.3 

4.8 

11.6 

10 

VSR 

IS  -  17 

14.9 

11.1 

■2a 

1.8 

1.7 

!  i.i 

1.1 

1.5 

2.8 

4.5 

10.0 

LT  2  m 

10  -  20 

12.7 

11.5 

■SI 

3.3 

1.1 

1.2 

1.0 

1.2 

El 

5.2 

10.9 

21  -  23 

12.2 

12.3 

WM 

3.4 

2.0 

2.3 

1.0 

3.0 

■El 

5.8 

12.5 

1° 

ALL 

15.1 

14.0 

10.1 

5.0 

5.2 

3.5 

4.3 

7.4 

|  7.8 

8.6 

11.7 

13.8 

10 

00-02 

2.1 

2.6 

1.4 

.2 

.1 

-2 

.1 

.9 

.3 

1.5 

2.0 

3.0 

■w 

10 

03  -  03 

3.7 

3.1 

2.6 

1.3 

1.3 

■  ' 

1.5 

2.7 

1.7 

3.3 

3.7 

3.6 

2.4 

10 

CIO 

06-00 

4.0 

4.4 

3.1 

2.1 

.0 

■  I 

1.2 

2.9 

2.0 

5.7 

5.1 

5.6 

3.2 

10 

LT  300  R 

09-11 

2.1 

2.1 

.2 

.0 

.0 

■ 

HI 

.1 

.2 

.5 

1.7 

.9 

10 

MPAS 

12  -  14 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

m 

.0 

.0 

.0 

.2 

■a 

.2 

10 

VSR 

15  -  17 

.6 

.0 

.0 

.1 

.0 

■ 

■3 

.1 

HI 

.0 

.7 

.5 

.2 

10 

LT  1/3  Ml 

10  -  20 

.0 

.4 

.3 

.0 

.0 

wn 

.0 

.0 

.1 

.7 

1.3 

.3 

10 

21  -  23 

2.5 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.3 

2.0 

.5 

10 

ALL 

2.1 

1.7 

1.0 

.5 

.3 

•2 

.8 

.6 

1.5 

1.8 

2.5 

1.1 

10 

■uraucNHs/noricM.  moms  observe)  :  nom 
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DISTRIBUTION 


1WG,  Bldg  168,  Hardee  St..  Ft  McPherson,  GA  30300-5000  .  1 

Det  3.  1WXG,  Prager  St,  Bldg  AT3551,  Ft  Bragg  AIN,  NC  28307-5000  .  1 

USAFETAC/DOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-51 18  . . . 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723  _ 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station.  Alexandria,  VA  22304-6145  . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 
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